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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 751 


15 Ιουνίου 2001 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. Απόφασης 217/29 

Προσφορά Αναφοράς Πλήρως Αδεσμοποίητης Πρόσβα¬ 
σης στονΤοπικό Βρόχοτου Οργανισμού Τηλεπικοινω¬ 
νιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ) 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ), 

Έχοντας υπόψη: 

α. τον Κανονισμό 2887/2000/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινο¬ 
βουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000, 
σχετικά με την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό 
Βρόχο (ΕΕ 1336 της 30.12.2000, σ. 4), 
β. το Ν.2867/2000 «Οργάνωση και Λειτουργία των Τηλε¬ 
πικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 273/Α/ 2000), 
γ. το Ν.703/1977 «Περί Ελέγχου Μονοπωλίων και Ολι¬ 
γοπωλίων και Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνι¬ 
σμού», όπως ισχύει τροποποιηθείς (ΦΕΚ278/Α/1977), 
δ. την Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινω¬ 
νιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Α.Π. 211/3/16.3.2001 «Κα¬ 
νονισμός Αρχών Κοστολόγησης και Τιμολόγησης» (ΦΕΚ 
466/Β/20.4.2001), 

ε. την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπήςτης 26ης 
Απριλίου 2000, σχετικά με την Αποδεσμοποιημένη Πρό¬ 
σβαση στον Τοπικό Βρόχο : Ανταγωνιστική παροχή πλή¬ 
ρους φάσματος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
συμπεριλαμβανομένων ευρυζωνικών πολυμεσικών υπη¬ 
ρεσιών και ΙηΐθίΤΊθΐ υψηλής ταχύτητας (ΕΕ Ο 272 της 
23.09.2000, σ. 55), 

στ. τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
2000/417/ΕΚ, της 25ης Μαΐου 2000 σχετικά μετηνΑποδε- 
σμοποιημένη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο, (Ανταγωνι¬ 
στική παροχή πλήρους φάσματος υπηρεσιών ηλεκτρονι¬ 
κών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων ευρυζωνικών 
πολυμεσικών υπηρεσιών και ΙπΙθιτιθΙ υψηλής ταχύτητας) 
(ΕΕ Ε 156της 29.06.2000, σ. 44), 
ζ. την Οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά με το 
ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξο¬ 
πλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των 
εξοπλισμών αυτών (ΕΕ Ι_ 091 της 7.4.1999, σ. 10), 
η. το σχετικό έγγραφο που εκπόνησε η Ομάδα Ανεξάρ¬ 
τητων Ρυθμιστικών Αρχών (ΙπόθρθηόθηΙ ΒθςυΙαΙοΓε 


ΟΓουρ (ΙΒΟ)), «ΡπποίρΙθε οΐ ίπιρίοπιοπίαΐίοπ από όθεΐ ρΓαο- 
Ιίοθ ΓΘ93Γ0ΙΠ9 Ι_Ι_υ», 24 ΝονβπιόθΓ2000, 
θ. Τις από 18.12.2000 (Αριθ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 22741/Φ.305), 
20.12.2000 (Αριθ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 22854/Φ.305), 11.1.2001 
(Αριθ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 23187/Φ.305), 19.1.2001 (Αριθ. Πρωτ. 
ΕΕΤΤ 23519/Φ.305), 31.1.2001 (Αριθ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 
23897/Φ.305), 6.3.2001 (Αριθ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 25125/Φ.305 
και 25127/Φ.305), 13.3.2001 (Αριθ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 

25309/Φ.305 και 25310/Φ.305), 26.3.2001 (Αριθ. Πρωτ. 
ΕΕΤΤ 25859/Φ.305), 9.4.2001 (Αριθ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 26618/ 
Φ.305), 23.4.2001 (Αριθ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 27132/Φ.305) επι¬ 
στολές της ΕΕΤΤ, με τις οποίες η ΕΕΤΤ ζήτησε από τον 
ΟΤΕ. πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της παρο¬ 
χής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και 
έκανε εκτενείς παρατηρήσεις επί των υποβληθέντων από 
τον ΟΤΕ. Υποδειγμάτων Προσφοράς Αδεσμοποίητης 
Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, 
ι. την από 3.5.2001 (Αριθ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 27517/3.5.2001) 
επιστολή του ΟΤΕ με την οποία υποβλήθηκε στην ΕΕΤΤ το 
τελικό κείμενο της Προσφοράς Αναφοράς Αδεσμοποίη¬ 
της Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, 
κ. Την Εισήγηση Αριθ. 950/Φ.600/18.5.2001 της αρμό¬ 
διας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ. 

κα. Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προ- 
καλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογι¬ 
σμού. 

Εκτιμώντας ότι: 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 (εδάφια α και 
β) του Ν.2867/2000, υπό την επιφύλαξη της ύπαρξης 
επαρκούς ανταγωνισμού στη σχετική αγορά, οι Τηλεπι¬ 
κοινωνιακοί Οργανισμοί οφείλουν να διασφαλίζουν Πα¬ 
ροχή Ανοικτού Δικτύου, ανεξαρτήτως της χρησιμοποιού¬ 
μενης υποδομής, αντί ευλόγου τιμήματος και εφαρμόζο¬ 
ντας τις αρχές της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας, 
της αποφυγής διακρίσεων, της ισότητας στην πρόσβαση 
και προσφέροντας την ίδια ποιότητα υπηρεσίας με αυτήν 
που προσφέρουν οι ίδιοι, οι θυγατρικές τους επιχειρήσεις 
ή οι εταίροι τους στην αγορά. Περιορισμοί στην Παροχή 
Ανοικτού Δικτύου επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση που 
συντρέχουν Ουσιώδεις Απαιτήσεις, σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 2 του ανωτέρω Νόμου. 

2. Σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του 
άρθρου 8 του Ν.2867/2000, δεν επιτρέπεται η θέσπιση 
προϋποθέσεων πρόσβασης ως προς το χρησιμοποιούμε- 
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νο Τερματικό Εξοπλισμό, εφόσον ο εξοπλισμός αυτός 
πληροίτα θεσπισμένα Πρότυπα και προδιαγραφές σε κοι¬ 
νοτικό επίπεδο ή ελλείψει αυτών, διαδοχικά κατά την ακό¬ 
λουθη σειρά, τα πρότυπα ή/καιτις προδιαγραφές που θε¬ 
σπίζονται από Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης 
[όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης στον τομέα 
των τηλεπικοινωνιών (ΕΤ3Ι), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυ¬ 
ποποίησης (ΟΕΝ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνι- 
κής Τυποποίησης (ΟΕΝΕΕΕΟ)], τα διεθνή Πρότυπα ή τις 
συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών ή τα 
εθνικά Πρότυπα ή/και προδιαγραφές. 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του ίδιου 
Νόμου, μέχρι τη δημοσίευση προεδρικού διατάγματος 
εναρμόνισης της Οδηγίας 99/5/ΕΚ, κάθε συσκευή η οποία 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας μπο¬ 
ρεί να τίθεται σε κυκλοφορία και χρήση, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα σε αυτήν. Εξάλλου σύμφωνα με την πα¬ 
ράγραφο 2 της ίδιας διάταξης, η σύνδεση και χρήση ρα- 
διοεξοπλισμού ή/και τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξο¬ 
πλισμού σε Δημόσιο Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο είναι ελεύ¬ 
θερη υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1. 

4. Στις ειδικές υποχρεώσεις που φέρουν οι Οργανισμοί 
με σημαντική Θέση στην Αγορά περιλαμβάνεται και η 
υποχρέωση πλήρως Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον 
Τοπικό Βρόχο τους, σε επιχειρήσεις που πρωτοεισέρχο- 
νται στο συγκεκριμένο αντικείμενο, με τους ίδιους όρους 
και ποιότητα, χωρίς διακρίσεις και στις ίδιες προθεσμίες 
με τις οποίες προσφέρουν την παροχή αυτή στις συνδε- 
δεμένες με αυτούς επιχειρήσεις και με τίμημα που αντα- 
ποκρίνεται στο πραγματικό κόστος (άρθρο 8, παράγρα¬ 
φος 6, εδάφιο 3 του Ν.2867/2000). 

5. Σύμφωνα με το άρθρο 249 (πρώην άρθρο 189) της 
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Κανονισμός έχει 
γενική ισχύ. Είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του 
και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος Μέλος. 

6. Ο Κανονισμός 2887/2000/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινο¬ 
βουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000, 
σχετικά με την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό 
Βρόχο (εφεξής ο Κανονισμός), θεσπίζει εναρμονισμέ¬ 
νους όρους για την αδεσμοποίητη πρόσβαση στοντοπικό 
βρόχο, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστική παροχή ευρέ¬ 
ως φάσματος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
Στα πλαίσια αυτά επιβάλλεται στους Κοινοποιημένους 
Φορείς Εκμετάλλευσης η υποχρέωση να παρέχουν σε 
τρίτους πληροφορίες και αδεσμοποίητη πρόσβαση με 
τους ίδιους όρους και με την ίδια ποιότητα που το πράτ¬ 
τουν προκειμένου για τις δικές τους υπηρεσίες, ή τις συν- 
δεδεμένες με αυτούς εταιρίες. 

7.0 Κανονισμός εφαρμόζεται στην Αδεσμοποίητη Πρό¬ 
σβαση στους Τοπικούς Βρόχους και τις Συναφείς Εγκα¬ 
ταστάσεις των Κοινοποιημένων Φορέων Εκμετάλλευσης, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο α, αυτού (άρθρο 1 πα¬ 
ράγραφος 2). Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, ως Κοι¬ 
νοποιημένοι Φορείς Εκμετάλλευσης νοούνται οι φορείς 
σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων, οι οποίοι 
έχουν ορισθεί από την εθνική κανονιστική αρχή, ως έχο- 
ντες σημαντική ισχύ στην αγορά παροχής σταθερών δη¬ 
μόσιων τηλεφωνικών δικτύων και υπηρεσιών, βάσει του 
μέρους 1 του Παραρτήματος I, της Οδηγίας 97/33/ΕΚ ή 
της Οδηγίας 98/10/ΕΚ. 

Στον ορισμό του Κοινοποιημένου Φορέα Εκμετάλλευ¬ 
σης στην Ελλάδα, κατά την έννοια του παραπάνω Κανονι¬ 


σμού, εμπίπτει ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλά¬ 
δος ΑΈ. (ΟΤΕ). 

8. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του Κανονι¬ 
σμού 2887/2000/ΕΚ οι Κοινοποιημένοι Φορείς Εκμετάλ¬ 
λευσης δημοσιεύουν από τις 31 Δεκεμβρίου 2000, και τη¬ 
ρούν ενήμερη, Προσφορά Αναφοράς για Αδεσμοποίητη 
Πρόσβαση στους Τοπικούς τους Βρόχους και στις Συνα¬ 
φείς Εγκαταστάσεις στην οποία περιλαμβάνονται τουλά¬ 
χιστον τα στοιχεία του Παραρτήματος του εν λόγω Κανο¬ 
νισμού τα οποία αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες: (α). 
Όροι αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, 
(β).'Υπηρεσίες Συνεγκατάστασης, (γ). Συστήματα πληρο¬ 
φοριών, (δ). Όροι παροχής. Βάσει των διατάξεων του Κα¬ 
νονισμού, η εν λόγω προσφορά οφείλει να είναι επαρκώς 
αδεσμοποίητη, ώστε ο Δικαιούχος να μην καλείται να πλη¬ 
ρώσει για στοιχεία ή εγκαταστάσεις του δικτύου που δεν 
χρειάζονται για την παροχή των υπηρεσιών του και πρέ¬ 
πει να περιέχει περιγραφή των στοιχείωντης προσφοράς, 
των σχετικών όρων και προϋποθέσεων και των επιβαρύν¬ 
σεων. 

9. Σύμφωνα μετο άρθρο 3, παράγραφος 2, εδάφιο 1 του 
Κανονισμού, από τις 31 Δεκεμβρίου 2000, οι Κοινοποιη¬ 
μένοι Φορείς Εκμετάλλευσης ικανοποιούν υπό διαφανείς, 
δίκαιους και ισότιμους όρουςτις εύλογες αιτήσειςτωνΔι¬ 
καιούχων για Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στους Τοπικούς 
τους Βρόχους και τις Συναφείς Εγκαταστάσεις. Οι σχετι¬ 
κές αιτήσεις απορρίπτονται μόνο βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων σχετικών με το τεχνικώς εφικτό ή την ανάγκη 
διατήρησης της ακεραιότητας του δικτύου. 

10. Όπως αναφέρεται στο σημείο 13 του προοιμίου του 
Κανονισμού), η Επιτροπή με τη σύσταση 2000/417/ΕΚτης 
25ης Μάίου 2000 σχετικά με την αποδεσμοποιημένη πρό¬ 
σβαση στον τοπικό βρόχο και την Ανακοίνωση της 26ης 
Απριλίου 2000, θέσπισε λεπτομερείς κατευθυντήριες 
γραμμές για την παροχή συνδρομής προς τις εθνικές κα¬ 
νονιστικές αρχές ώστε να ρυθμίζουν δίκαια τις διάφορες 
μορφές Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στονΤοπικό Βρόχο. 

11. Όπως τονίζεται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής, 
(ανωτέρω υπό Ε.) (παράγραφος 4.2), κατάχρηση δεσπό¬ 
ζουσας θέσης υπάτους όρους του άρθρου 82 της Συνθή¬ 
κης για την Ευρωπαϊκή Ένωση δύναται να υπάρχει όχι μό¬ 
νο όταν ο κυρίαρχος φορέας εκμετάλλευσης αρνείται να 
προσφέρει πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο στους ανταγω¬ 
νιστές του που υποβάλλουν εύλογο αίτημα, αλλά και όταν 
θέτει προϋποθέσεις/ όρους πρόσβασης οι οποίες περιο¬ 
ρίζουν τον ανταγωνισμό. 

12. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (σημείο 11 προοιμίου), 
οι κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης για τον τοπικό 
βρόχο και τις συναφείς εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι 
διαφανείς, άνευ διακρίσεων και αντικειμενικοί, προκειμέ¬ 
νου να διασφαλίζεται δίκαιη αντιμετώπιση. Επιπλέον, οι 
κανόνες τιμολόγησης θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι ο 
φορέας παροχής του Τοπικού Βρόχου είναι σε θέση να 
καλύπτει το αντίστοιχο κόστος του και να έχει επιπλέον 
μια εύλογη απόδοση, ώστε να εξασφαλίζεται η μακρο¬ 
πρόθεσμη ανάπτυξη και αναβάθμιση της τοπικής υποδο¬ 
μής πρόσβασης. Στα πλαίσια αυτά επιβάλλεται στους 
Κοινοποιημένους Φορείς Εκμετάλλευσης να χρεώνουν 
την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στονΤοπικό Βρόχο και στις 
Συναφείς Εγκαταστάσεις με βάση το κόστος (άρθρο 3 πα¬ 
ράγραφος 3 του Κανονισμού). 

13. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Κανονι¬ 
σμού, η εθνική κανονιστική αρχή, (ενπροκειμένωη ΕΕΤΤ), 
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μεριμνά ώστε η τιμολόγηση της Αδεσμοποίητης Πρόσβα¬ 
σης στον Τοπικό Βρόχο να ευνοεί την ύπαρξη δίκαιων και 
βιώσιμων συνθηκών ανταγωνισμού. Στα πλαίσια αυτά δια¬ 
θέτει την εξουσία α) να επιβάλλει αλλαγές στην προσφο¬ 
ρά αναφοράς για αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό 
βρόχο και για συναφείς εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των τιμών, όπου αυτές οι αλλαγές δικαιολογού¬ 
νται, β) να απαιτεί από τους Κοινοποιημένους Φορείς Εκ¬ 
μετάλλευσης την παροχή πληροφοριών σχετικών με την 
εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού. 

14. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παραπάνω άρ¬ 
θρου, η ΕΕΤΤ δύναται να παρεμβαίνει με δική της πρωτο¬ 
βουλία, όπου συντρέχει λόγος, προκειμένου να διασφα¬ 
λίσει την αποφυγή διακρίσεων, τον ισότιμο ανταγωνισμό, 
την οικονομική αποτελεσματικότητα και το μέγιστο όφε¬ 
λος για τους χρήστες. 

15. Στα πλαίσια αυτά με την υπ’αριθ. 211/3/16.03.2001 
Απόφασή της, «Κανονισμός Αρχών Κοστολόγησης και Τι¬ 
μολόγησης »(ιδίως στο άρθρο 4 αυτής), η ΕΕΤΤ έθεσε λε¬ 
πτομερείς αρχές και κατευθύνσεις για την κοστολόγηση 
και την τιμολόγηση της Πλήρως Αδεσμοποίητης Πρό¬ 
σβασης στον Τοπικό Βρόχο. 

16. Τα οικονομικά στοιχεία τα οποία διετέθησαν από τον 
ΟΤΕ στην ΕΕΤΤ, δεν ανταποκρίνονται στην υποχρέωση 
κοστοστρέφειας που επιβάλλεται από τον Κανονισμό 
2887/2000/ΕΚ, αποφασίζει: 

I. 

Α. Εγκρίνει την υποβληθείσα Προσφορά Αναφοράς 
Πλήρως Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, 
του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. 
(ΟΤΕ), με τις κάτωθι τροποποιήσεις: 

1. Στη σελίδα 1 της υποβληθείσας Προσφοράς, ο τίτλος 
συμπληρώνεται ως εξής: «Μέρος Ιο: Πλήρως Αδεσμο¬ 
ποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο». 

Δεδομένης της τεχνικής ιδιαιτερότητας και των δυσχε- 
ρειών που παρουσιάζει η μεθόδευση της παροχής Μερι¬ 
ζόμενης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, γεγονός που 
αποδεικνύεται και από το ότι η υλοποίησή της βρίσκεται 
και διεθνώς σε αρχικό στάδιο, οι όροι παροχής Μεριζόμε¬ 
νης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο θα ρυθμιστούν στα 
πλαίσια ενός δεύτερου μέρους, με τίτλο «Μεριζόμενη 
Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο», το οποίο βρίσκεται ήδη 
υπό επεξεργασία. Επομένως, το παρόν αποτελεί το πρώ¬ 
το μέρος της απαιτούμενης από τον Κανονισμό 
2887/2000/ΕΚ Προσφοράς Αναφοράς Αδεσμοποίητης 
Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και αναφέρεται μόνο 
στην Πλήρως Αδεσμοποίητη Πρόσβαση. (Επί τη βάσει 
της ανωτέρω παρατήρησης επιβάλλονται και οι τροπο¬ 
ποιήσεις ΕΕΤΤ υπ’αριθμ. 4, 5, 6 και 19). 

2. Στη σελίδα 2 της υποβληθείσας Προσφοράς, να γίνει 
αναπροσαρμογή των περιεχομένων σύμφωνα με την πα¬ 
ρούσα Απόφαση. 

3. Στη σελίδα 3 διαγράφονται οι ορισμοί και προστίθε¬ 
ται γενική διάταξη ως εξής: 

«Λέξεις ή φράσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται στηνπα- 
ρούσα Προσφορά Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβα¬ 
σης στονΤοπικό Βρόχο, (Μέρος Ιο: Πλήρως Αδεσμοποί¬ 
ητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο), έχουν την έννοια η 
οποίατους αποδίδεται στον Κανονισμό 2887/2000/ΕΚτου 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ή στην 
περίπτωση που δεν υπάρχουν σε αυτόν στο Ν.2867/2000, 


ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σε αυτόν, στο σχετικό 
δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

4. Η παράγραφος 1 υποπαράγραφος 1 του Κεφαλαίου 
Α, τροποποιείται ως εξής: «Η παρούσα Προσφορά Ανα¬ 
φοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, 
Μέρος Ιο: Πλήρως Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στονΤοπι¬ 
κό Βρόχο (εφεξής Προσφορά), εκδίδεται σε εφαρμογή 
του Κανονισμού 2887/2000/ΕΚ και αφοράτην υποχρέωση 
του ΟΤΕ να παρέχει στους Δικαιούχους Πλήρως Αδεσμο¬ 
ποίητη Πρόσβαση στονΤοπικό Βρόχο». 

5. Η παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2 τροποποιείται 
ως εξής: «Σημειώνεται ότι η παρούσα Προσφορά αναφέ- 
ρεται μόνο στην Πλήρως Αδεσμοποίητη Πρόσβαση (ίυΙΙ 
υηόυηόΐίπρ) στον Τοπικό Βρόχο». 

6. Η παράγραφος 1, υποπαράγραφος 3 τροποποιείται 
ως εξής: «Τα θέματα της Κοινής (Μεριζόμενης) Πρόσβα¬ 
σης (εΙταΓθό 300Θ85) στον Τοπικό Βρόχο, δεν περιλαμβά¬ 
νονται στην παρούσα Προσφορά. Θα αντιμετωπισθούν 
σε ένα δεύτερο μέρος της Προσφοράς Αναφοράς Αδε¬ 
σμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, με τίτλο 
«Μεριζόμενη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο», το οποίο 
πρόκειται να δημοσιευθεί άμεσα». 

7. Η παράγραφος 3.1 υποπερίπτωση 1, τροποποιείται 
ως εξής: «Κεντρικός Κατανεμητής (Μβίπ □ίείπόυΐίοη 
ΡΓ3ΠΠΘ / ΜϋΡ) ΟΤΕ, εφεξής Κ.Κ.Ο». 

8. Η παράγραφος 3.1 υποπερίπτωση 2, τροποποιείται 
ως εξής: «Υπαίθριος Κατανεμητής (ιδίως Κν)». 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2887/2000/ΕΚ (άρθρο 2 πε¬ 
ριπτώσεις γ και δ αντίστοιχα), ο ορισμός του «Τοπικού 
Βρόχου» παραπέμπει σε «...κεντρικό κατανεμητή ή αντί¬ 
στοιχη εγκατάσταση στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό 
δίκτυο», ενώ ο ορισμός του «Τοπικού Υπό-Βρόχου» παρα¬ 
πέμπει σε «... σημείο συγκέντρωσης ή προσδιορισμένο 
ενδιάμεσο σημείο πρόσβασης στο σταθερό δημόσιο τη¬ 
λεφωνικό δίκτυο». Βάσειτης διεθνούς εμπειρίας/πρακτι¬ 
κής στην αρχιτεκτονική δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων 
και βάσει της πληροφόρησης που διατέθηκε στην ΕΕΤΤ 
επί του θέματος από τον ΟΤΕ, τέτοια σημεία δύνανται να 
είναι οι Κεντρικοί Κατανεμητές ΟΤΕ (που βρίσκονται στα 
Αστικά Κέντρα) και οι Υπαίθριοι Κατανεμητές (ιδίως τα 
Κ\/). (Γιατον ίδιο λόγο επιβάλλονται και οι τροποποιήσεις 
της ΕΕΤΤ υπ’αριθμ. 16, 29, 49, 65, 66, 68, 69). 

9. Η περίπτωση 1 της παραγράφου 3.2.1 τροποποιείται 
ως εξής: «Κατάλογο (γενική απαρίθμηση) με τα Αστικά 
Κέντρα (ΑΚ) στις ευρύτερες περιοχές ενδιαφέροντος του 
Δικαιούχου και γενικές πληροφορίες, για τα εν λόγω αστι¬ 
κά κέντρα, που δύνανται να περιλαμβάνουν» 

10. Η περίπτωση 3 της παραγράφου 3.2.1 τροποποιεί¬ 
ται ως εξής: «Μέσο/ μέγιστο μήκος Τοπικού Βρόχου, ή μέ¬ 
ση σταθμισμένη κατανομή μήκους Τοπικού Βρόχου (εφό¬ 
σον τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα)». 

Η κατανομή μήκους του Τοπικού Βρόχου θεωρείται ση¬ 
μαντική πληροφορία και περιλαμβάνεται στο σχετικό κεί¬ 
μενο Αρχών Εφαρμογής και Βέλτιστης Πρακτικής αναφο¬ 
ρικά με το 1_Ι_υ από την Ομάδα Ανεξάρτητων Ρυθμιστικών 
Αρχών (Ι.Β.Ο.), ενώ δύναται να παρέχει σαφέστερη εικό¬ 
να στον Δικαιούχο για τον Τοπικό Βρόχο, οδηγώντας τον 
σε καλύτερο σχεδίασμά του δικτύου του, ασκώντας πα¬ 
ράλληλα θετική επίδραση στο επίπεδο ποιότητας των πα¬ 
ρεχόμενων υπηρεσιών. 

11. Στην περίπτωση 5 της παραγράφου 3.2.1 η παρέν- 
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θέση συμπληρώνεται ως εξής: «(ο τύπος Συνεγκατάστα- 
σης μπορεί να αναφέρεται σε «εσωτερική- άμεσα διαθέ¬ 
σιμη», «εσωτερική- υπό κατασκευή», «εξωτερική - γη δια¬ 
θέσιμη», «μη διαθέσιμη στις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ»)» 

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2, εδάφιο 1 του 
Κανονισμού 2887/2000, από τις 31 Δεκεμβρίου 2000, οι 
Κοινοποιημένοι Φορείς Εκμετάλλευσης ικανοποιούν υπό 
διαφανείς, δίκαιους και ισότιμους όρους , τις εύλογες αι¬ 
τήσεις των Δικαιούχων για Αδεσμοποίητη Πρόσβαση 
στους Τοπικούς τους Βρόχους και τις Συναφείς Εγκατα¬ 
στάσεις. Οι σχετικές αιτήσεις απορρίπτονται μόνο βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων σχετικών με το τεχνικώς εφικτό 
ή την ανάγκη διατήρησης της ακεραιότητας του δικτύου. 
Ενόψει των ανωτέρω, η συνεγκατάσταση είναι εύλογο να 
περιλαμβάνει και την περίπτωση κατά την οποία υπάρχει 
εξωτερικός χώρος, ιδιοκτησίας του ΟΤΕ, ο οποίος είναι 
γειτονικός του κτιρίου όπου είναι εγκατεστημένος ο 
Κ.Κ.Ο., και ο οποίος δεν βρίσκεται σε χρήση, μπορεί 
όμως, με κατάλληλη διαρρύθμιση (π.χ. κατασκευή κατάλ¬ 
ληλου χώρου), να χρησιμοποιηθεί για συνεγκατάσταση. 
Αυτό ανταποκρίνεται και στη διεθνή πρακτική, όπως αυτή 
αντικατοπτρίζεται στο σχετικό κείμενο Αρχών Εφαρμο¬ 
γής και Βέλτιστης Πρακτικής αναφορικά με το ΕΕΨ από 
την Ομάδα Ανεξάρτητων Ρυθμιστικών Αρχών (Ι.Β.Ο.), 

12. Στην παράγραφο 3.2.1, σχετικά με την τελευταία πε¬ 
ρίπτωση διευκρινίζεται ότι η παροχή της εν λόγω πληρο¬ 
φορίας αποτελεί αντικείμενο της παρούσας Προσφοράς 
Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και δεν 
δύναται να χρησιμοποιηθεί από τον ΟΤΕ με σκοπό, ή έχο¬ 
ντας ως αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση της διαδικασίας 
ανά αστικό κέντρο. 

13. Στο τέλος της παραγράφου 3.2.1 συμπληρώνεται η 
εξής φράση: «Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται χωρίς 
να απαιτείται η προηγούμενη υπογραφή συμφωνίας εμπι¬ 
στευτικότητας». 

Βάσει του πνεύματος του Κανονισμού 2887/2000, η πα¬ 
ροχή πληροφοριών από τον Κοινοποιημένο Φορέα Εκμε¬ 
τάλλευσης προς τους Δικαιούχους αποτελεί τη βάση για 
την υλοποίηση της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Το¬ 
πικό Βρόχο. Ακολούθως η διαδικασία παροχής των εν λό¬ 
γω πληροφοριών δεν πρέπει να αποσκοπεί ή να έχει ως 
αποτέλεσμα αδικαιολόγητη επιβάρυνση ή καθυστέρηση 
του Δικαιούχου. Η απαίτηση προηγούμενης υπογραφής 
Συμφωνίας Εμπιστευτικότητας δικαιολογείται μόνο για 
τις πληροφορίες που έχουν αυστηρά εμπιστευτικό χαρα¬ 
κτήρα (προστασία εμπορικού απορρήτου, δημόσιας 
ασφάλειας) και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από τον 
ΟΤΕ καταχρηστικά. Η προσέγγιση αυτή ακολουθείται και 
στις κατευθυντήριες αρχές της Ομάδας Ανεξάρτητων 
Ρυθμιστικών Αρχών (Ι.Β.Ο.) σχετικά με την εφαρμογή της 
Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο που πε- 
ριέχονται στο σχετικό κείμενο Αρχών Εφαρμογής και Βέλ¬ 
τιστης Πρακτικής αναφορικά με το Ι_Ι_υ (ΡππαρΙθε οί ίπι- 
ρΐθπίθηίαίίοπ από όθδί ρΓαοΙίοθ ΓΘ93Γόίη9 Ι_Ι_υ). 

14. Η παράγραφος 3.2.2 τροποποιείται ως εξής: «Κατά 
τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμ¬ 
φωνίας Αδεσμοποίητης Πρόσβασης, ο ΟΤΕ μετά από αί¬ 
τηση του Δικαιούχου και την υπογραφή της σχετικής συμ¬ 
φωνίας εμπιστευτικότητας, παρέχει για κάθε αστικό κέ¬ 
ντρο στο οποίο ανήκουν ο Κεντρικός ή Υπαίθριος 
Κατανεμητής που εξυπηρετούν τις περιοχές στις οποίες 
ο Δικαιούχους αιτείται Αδεσμοποίητης Πρόσβασης, τις 
παρακάτω ενημερωμένες πληροφορίες:». 


Στο στάδιο αυτό οι πληροφορίες που παρέχονται στον 
Δικαιούχο πρέπει να συγκεκριμενοποιούνται και να είναι 
επαρκώς λεπτομερείς, προκειμένου ο τελευταίος να μπο¬ 
ρεί να υποβάλει, επί τη βάσει τους, συγκεκριμένο αίτημα 
παροχής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρό¬ 
χο. (Για τον ίδιο λόγο επιβάλλεται και η τροποποίηση της 
ΕΕΤΤ, κατωτέρω υπό (15)). 

15. Η δεύτερη περίπτωση της παραγράφου 3.2.2 τρο¬ 
ποποιείται ως εξής: «Χαρακτηριστικά διαθέσιμης Συνε- 
γκατάστασης (κλιματισμός, αδιάλειπτη παροχή ενέργει¬ 
ας, ασφάλεια κ.λ.π.)». 

16. Η τρίτη περίπτωση της παραγράφου 3.2.2 τροπο¬ 
ποιείται ως εξής: «Την φυσική τοποθεσία (διεύθυνση) του 
Κ.Κ.Ο. ή/καιτων υπαίθριων Κατανεμητών.» 

17. Στην παράγραφο 3.2.2 διαγράφεται η φράση «για 
κάθε Κεντρικό Κατανεμητή που βρίσκεται στις περιοχές 
όπου ο Δικαιούχος επιθυμεί να έχει Αδεσμοποίητη Πρό¬ 
σβαση στους Τοπικούς Βρόχους, ενημερωμένες πληρο¬ 
φορίες σχετικά με τα παρακάτω:» 

18. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4.2: «Ο ΟΤΕ 
πρέπει να γνωρίζει το πλήθος και το είδος των υπηρεσιών 

που.στις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες του ΟΤΕ και 

των υπολοίπων δικαιούχων», διαγράφεται. 

Η απαίτηση του ΟΤΕ (παραγρ. 4.2της ΠροσφοράςΑνα- 
φοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο - 
Μέρος 1 ο) για την παροχή πληροφοριών σχετικά με «το 
πλήθος και το είδος των υπηρεσιών που πρόκειται να 
εγκατασταθούν και από τους άλλους Δικαιούχους σε κά¬ 
θε πολύζευγο καλώδιο», είναι καταχρηστική. Η γνώση 
από μέρους του ΟΤΕ της ανωτέρω πληροφορίας δεν δι¬ 
καιολογείται τεχνικά, ως αναγκαία προϋπόθεση για την 
παροχή Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο 
και θα προσέδιδε σε αυτόν αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεο¬ 
νέκτημα. 

19. Το εδάφιο 1 της παραγράφου 5.1 τροποποιείται ως 
εξής: «Ο ενδιαφερόμενος Δικαιούχος πρέπει να καταθέ¬ 
σει γραπτή αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύνα¬ 
ψη συμφωνίας Πλήρως Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον 
Τοπικό Βρόχο (Παράρτημα IV)». 

20. Το εδάφιο 2 της παραγράφου 5.1 τροποποιείται ως 
εξής: «Με αυτή την αίτηση ο Δικαιούχος, γνωστοποιεί 
στον ΟΤΕ τις περιοχές όπου προτίθεται να δραστηριο¬ 
ποιηθεί για τηνπαροχή της Πλήρως Αδεσμοποίητης Πρό¬ 
σβασης στον Τ οπικό Βρόχο. Γ ια τις πληροφορίες της πα¬ 
ραγράφου 3.2.1, οι εν λόγω περιοχές προσδιορίζονται 
στο σχετικό έντυπο σε επίπεδο νομού ή δήμου/ κοινότη¬ 
τας. Γ ια τις πληροφορίες της παραγράφου 3.2.2 απαιτεί¬ 
ται και ο προσδιορισμός συγκεκριμένου/ νων αστικών κέ¬ 
ντρων». 

21. Η παράγραφος 5.2 τροποποιείται ως εξής: 

Το πρώτο εδάφιο αναμορφώνεται ως εξής: «Η Συμφω¬ 
νία Εμπιστευτικότητας καλύπτει τις πληροφορίες της πα¬ 
ραγράφου 3.2.2 που ανταλλάσσονται στα πλαίσια της συ¬ 
νεργασίας των δύο πλευρών, οι οποίες έχουν εμπιστευτι- 
κό χαρακτήρα.» 

Το δεύτερο εδάφιο αναμορφώνεται ως εξής: «Ο Δικαι¬ 
ούχος πρέπει να υποβάλλει στον ΟΤΕ την εν λόγω συμ¬ 
φωνία, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 
εταιρίας, πριν του δοθούν οι παραπάνω πληροφορίες». 

22. Η παράγραφος 5.3.1 τροποποιείται ως εξής: 

«Οι πληροφορίες αποστέλλονται εντός πέντε (5) εργά¬ 
σιμων ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης του 
Δικαιούχου, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του τε- 
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λευταίου να υπογράψει σχετική συμφωνία εμπιστευτικό- 
τηταςγιατιςπληροφορίεςτηςπαραγράφου 3.2.2. Για την 
αίτηση παροχής των πληροφοριών της παραγράφου 
3.2.2 δεν απαιτείται η προηγούμενη υποβολή αίτησης πα¬ 
ροχής των πληροφοριών της παραγράφου 3.2.1. 

Οι παραπάνω υπό 20-22 τροποποιήσεις δικαιολογού¬ 
νται επί τη βάσει του συλλογισμού ότι το σύνολο των πλη¬ 
ροφοριών που καλύπτονται από συμφωνία εμπιστευτικό¬ 
τητας πρέπει να έχει πράγματι εμπιστευτικό χαρακτήρα 
και ο ΟΤΕ δεν πρέπει να θέτει όρους αποσκοπώντας, ή 
έχοντας ως αποτέλεσμα υπέρμετρη δέσμευση του αντι¬ 
συμβαλλομένου του. 

23. Η υποπαράγραφος 2 της παραγράφου 6.1.2 συ¬ 
μπληρώνεται ως εξής: 

«Η εξουσιοδότηση του πελάτη για την αλλαγή χρήσης 
υπάρχοντος συνεστραμμένου ζεύγους μεταλλικών καλω¬ 
δίων σημαίνει ότι επιθυμεί να παραιτηθεί από τις υπηρε¬ 
σίες που του παρέχονται μέσω του καλωδίου αυτού από 
τον ΟΤΕ και κατά συνέπεια ισοδυναμεί με αίτηση διακο¬ 
πής της συνδρομής όλων των υπηρεσιών που του παρέ¬ 
χονται από τον ΟΤΕ, μέσω του εν λόγω καλωδίου.» 

Η εν λόγω τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους απο¬ 
σαφήνισης και συνοχής της προβλεπόμενης διαδικασίας 
παροχής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρό¬ 
χο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εσφαλμέ¬ 
νης ερμηνείας και εφαρμογής της από τα μέρη. 

24. Η υποπαράγραφος 3 της παραγράφου 6.1.2 συ¬ 
μπληρώνεται ως εξής: «Με την παρούσα εξουσιοδότηση- 
δήλωση ο πελάτης δεσμεύεται να εξοφλήσει απολογιστι¬ 
κά τον τελικό λογαριασμό που θα εκδοθεί για τις υπηρε¬ 
σίες που ελάμβανε από τον ΟΤΕ μέχρι την ημερομηνία 
διακοπής και αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέφει 
στον ΟΤΕτις οποιεσδήποτετερματικές διατάξεις, (κυριό¬ 
τητας του ΟΤΕ), που είχε εγκαταστήσει ο τελευταίος στο 
χώρο του, για την υποστήριξη της παροχής των λαμβανο- 
μένων υπηρεσιών». 

Αντίστοιχη υποχρέωση επιστροφής δεν γεννάται για 
οποιεσδήποτε τερματικές διατάξεις, κυριότητας του πε¬ 
λάτη/ χρήστη, των οποίων η εγκατάσταση έγινε ενδεχο¬ 
μένως από τον ΟΤΕ. 

25. Η τελευταία υποπαράγραφος της παραγράφου 
6.1.6 τροποποιείται ως εξής: «Τουλάχιστον δύο (2) εργά¬ 
σιμες μέρες πριν από το πέρας των εργασιών παράδοσης 
του Το. Β, ο Ο.Τ.Ε. ενημερώνει τον Δικαιούχο με φαξ για 
την ημερομηνία διάθεσής του, η οποία συμπίπτει με το πέ¬ 
ρας των εν λόγω εργασιών.» 

26. Η παράγραφος 6.1.7 τροποποιείται ως εξής: «Ο Δι¬ 
καιούχος υποχρεούται να επιβεβαιώσει γραπτώς την ημε¬ 
ρομηνία παραλαβής του Τοπικού Βρόχου, εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διάθεσης, άλλως 
θεωρείται ότι αποδέχεται την παράδοση από την ημερο¬ 
μηνία διάθεσης του Τοπικού Βρόχου, σύμφωνα με τα πα¬ 
ραπάνω υπό 6.1.6». 

27. Προστίθεται παράγραφος 6.1.8 ως εξής : «Ο ΟΤΕ 
και ο Δικαιούχος λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, για 
τηνελαχιστοποίηση τηςδιακοπήςτωντηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών που παρέχονται στον χρήστη, μέσω του ζεύ¬ 
γους στο οποίο παρέχεται αδεσμοποίητη πρόσβαση.». 

Η θεμελιώδης λογική του Κανονισμού 2887/2000 σχετικά 
με την παροχή Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό 
Βρόχο, συνίσταται στην ύπαρξη μιας σαφούς διαδικασίας, 
βάσει της οποίας θα παρέχεται η συγκεκριμένη δυνατότη¬ 
τα στην ενδιαφερόμενη τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση, χω¬ 


ρίς να προκαλούνται καθυστερήσεις ή ασάφειες οι οποίες 
θα παρεμπόδιζαν την δραστηριότητά της. Με βάση αυτά, 
είναι εύλογο η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να έχει ένα συ¬ 
γκεκριμένο χρόνο μέσα στον οποίο να μπορεί να εκφράσει 
τυχόν αντιρρήσεις της ως προς την παρεχόμενη υπηρεσία 
από τον ΟΤΕ και ταυτόχρονα είναι εύλογο να είναι σε θέση 
να προσδιορίσει το χρόνο έναρξης παροχής των σχετικών 
υπηρεσιών στους πελάτες της. (Για τον ίδιο λόγο επιβάλ¬ 
λονται και οι τροποποιήσεις ΕΕΤΤ υπ’αριθμ. 25-27 και 30, 
31). 

28. Η παράγραφος 6.2.1 τροποποιείται ως εξής: «Ο Δι¬ 
καιούχος καταθέτει την αίτηση παροχής Το,Β., συμπλη¬ 
ρωμένη απαραιτήτως με τη διεύθυνση του χρήστη, (Πα¬ 
ράρτημα IV) στην αρμόδια Υπηρεσία και λαμβάνει αριθμό 
πρωτοκόλλου». 

29. Στην υποπαράγραφο 3 της παραγράφου 6.2.5 δια¬ 
γράφεται η παρένθεση (Κν). 

30. Η Παράγραφος 6.2.6 τροποποιείται ως εξής : 

«6.2.6.1 Τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες μέρες πριν από 

το πέρας των εργασιών παράδοσης του Το.Β, ο Ο.Τ.Ε. 
ενημερώνειτον Δικαιούχο με φαξ για την ημερομηνία διά¬ 
θεσής του, η οποία συμπίπτει με το πέρας των εν λόγω ερ¬ 
γασιών. 

6.2.6.2 Ο Δικαιούχος μπορεί να αρνηθεί να παραλάβει 
το συγκεκριμένο συνεστραμένο ζεύγος μεταλλικών κα¬ 
λωδίων, στην περίπτωση που, όπως προκύπτει μετά από 
έλεγχο που διεξάγεται από τον ίδιο το Δικαιούχο, ή τον 
ΟΤΕ, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του παρεχόμενου συνε¬ 
στραμμένου ζεύγους, δεν είναι σύμφωνα με τις προδια¬ 
γραφές του κατασκευαστή του». 

31. Η παράγραφος 6.2.7 τροποποιείται ως εξής : «Ο Δι¬ 
καιούχος υποχρεούται να επιβεβαιώσει γραπτώς την ημε¬ 
ρομηνία παραλαβής του Τοπικού Βρόχου, εντόςτριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διάθεσης, άλλως 
θεωρείται ότι αποδέχεται την παράδοση από την ημερο¬ 
μηνία διάθεσης του Τοπικού Βρόχου, σύμφωνα με τα πα¬ 
ραπάνω υπό 6.2.6». 

32. Στην παράγραφο 6.2.8το χρονικό διάστημα των δύο 
(2) μηνών, τροποποιείται σε τρεις (3) μήνες. 

Ο χρόνος ο οποίος προτείνεται από τον ΟΤΕ δεν θεω¬ 
ρείται επαρκής για την εκμετάλλευση του συγκεκριμένου 
τοπικού βρόχου από τον Δικαιούχο. 

33. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6.2.8 τροπο¬ 
ποιείται ως εξής: «Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα του σχετι¬ 
κού ελέγχου ως προς το αν υφίσταται εκμετάλλευση του 
Τοπικού Βρόχου από τον Δικαιούχο. Οι όροι του ελέγχου 
είναι αντικείμενο ειδικής συμφωνίας με τον Δικαιούχο, ο 
οποίος έχει το δικαίωμα να παρίσταται κατά τη διεξαγωγή 
του.» 

Όπως ήδη ειπώθηκε, η θεμελιώδης αρχή του Κανονι¬ 
σμού 2887/2000 σχετικά με την παροχή Αδεσμοποίητης 
Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, συνίσταται στην ύπαρξη 
μιας σαφούς διαδικασίας, βάσει της οποίας θα παρέχεται 
η συγκεκριμένη δυνατότητα στην ενδιαφερόμενη τηλεπι¬ 
κοινωνιακή επιχείρηση, χωρίς να προκαλούνται καθυστε¬ 
ρήσεις ή ασάφειες οι οποίες θα παρεμπόδιζαν την δρα¬ 
στηριότητά της. Στα πλαίσια αυτά ΟΤΕ δεν πρέπει να θέ¬ 
τει όρους οι οποίοι αποσκοπούν ή δύνανται να έχουν ως 
αποτέλεσμα την υπέρμετρη δέσμευση του αντισυμβαλ¬ 
λομένου του, επιφυλάσσοντας για τον εαυτό του αθέμιτο 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Βάσει των ανωτέρω επιβάλ¬ 
λονται και τροποποιήσεις Ε.Ε.Τ.Τ υπ’αριθμ. 34-35. 

34. Η τρίτη περίπτωση της παραγράφου 6.3.2. τροπο- 
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ποιείται ως εξής: «Επιβεβαίωση του προβλήματος και εξέ¬ 
ταση πιθανών λύσεων από τον ΟΤΕ. Στα πλαίσια αυτά ο 
ΟΤΕ συντάσσει έγγραφη αναφορά, την οποία κοινοποιεί 
στον Δικαιούχο». 

35. Η παράγραφος 6.3.5 τροποποιείται ως εξής: «Σε κά¬ 
θε περίπτωση που η διάρκεια της διαπιστωμένης βλάβης 
είναι μεγαλύτερη από έξι (6) ώρες μηνιαίως για την εκτέ¬ 
λεση των αναγκαίων εργασιών συντήρησης που θα είναι 
προγραμματισμένες έτσι ώστε να προκαλούν την μικρό¬ 
τερη δυνατή ενόχληση στους χρήστες και μόνο εφόσον 
είναι εντελώς απαραίτητο για την εκτέλεση των εν λόγω 
εργασιών, ο Δικαιούχος μπορεί να ζητήσει την πίστωση 
των αναλογούντων τελών για την περίοδο της διαπιστω¬ 
μένης βλάβης. Τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη 
όσων τυχόν ορίζονται στην Συμφωνία Επιπέδου Υπηρε¬ 
σιών (3θΓνίοθ ΕενθΙ ΑρΓΘθπίΘπΙ) με τον εκάστοτε Δικαιού¬ 
χο η οποία προβλέπει δικαίωμα πίστωσης τελών για βλά¬ 
βη μικρότερης διάρκειας». 

36. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7.1 τροπο¬ 
ποιείται ως εξής: «Στις προγραμματισμένες εργασίες 
εμπίπτουν: επεκτάσεις Κέντρων, μεταζεύξεις, αναβάθμι¬ 
ση του συνδρομητικού δικτύου, καθώς και τυχόν διαδικα¬ 
σίες ελέγχου, μετρήσεων και συντήρησης τοπικών βρό¬ 
χων.» 

37. Η παράγραφος 7.2.1 τροποποιείται ως εξής: «Προ¬ 
γραμματισμένες εργασίες εκτελούνται σε συγκεκριμένη 
μέρα και ώρα, ύστερα από σχετική συμφωνία με τον Δι¬ 
καιούχο». 

Οι τροποποιήσεις υπ’αριθμ. 36 και 37 επιβάλλονται από 
την λογική που ήδη αναφέρθηκε, σύμφωνα με την οποία 
ο ΟΤΕ δεν πρέπει να θέτει καταχρηστικούς όρους, οι 
οποίοι αποσκοπούν ή δύνανται να έχουν ως αποτέλεσμα 
την υπέρμετρη δέσμευση του αντισυμβαλλομένου του. 
(Ομοίως και σχετικά με την τροποποίηση ΕΕΤΤ, υπ’α- 
ριθμ.71). 

38. Η παράγραφος 9.1 συμπληρώνεται ως εξής: «Στην 
περίπτωση που έχει ήδη γίνει αντικατάσταση καλωδίων 
χαλκού με καλώδια Οπτικών Ινών (ΟΙ), στο πλαίσιο της τε¬ 
χνολογίας ΡΤΤΟ, που αναπτύσσει και εγκαθιστά ο ΟΤΕ 
Συγκεκριμένα το χάλκινο καλώδιο περιορίζεται στο απερ¬ 
χόμενο δίκτυο από την ΟΝΕΙ (Κν) μέχρι τον συνδρομητή 
ενώ το κύριο δίκτυο έχει αντικατασταθεί από καλώδιο ΟΙ. 
Σε αυτή την περίπτωση ο ΟΤΕ δεν παρέχει το τμήμα από 
την ΟΝυ ως τον Κεντρικό Κατανεμητή.» 

39. Η Παράγραφος 9.2 τροποποιείται ως εξής: «Στις 
γραμμές με ενεργό ή παθητικό εξοπλισμό που μπορεί 
αποδεδειγμένα να προκαλέσει παρεμβολές στο μεταδι¬ 
δόμενο σήμα. Τέτοιες γραμμές είναι οι γραμμές στις 
οποίες έχει γίνει υπέρθεση συνδρομητικού φερεσύχνου ή 
ΡΟΜ». 

40. Η παράγραφος 9.3 τροποποιείται ως εξής: «Στις 
γραμμές στις οποίες συνδέονται κοινόχρηστα τηλέφωνα 
(τηλεφωνικοί θάλαμοι)». 

41. Στο τέλος της παραγράφου 9 προστίθεται υποπα- 
ράγραφος 9.5 ως εξής: «Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ..του 
συγκεκριμένου βρόχου. Η τεκμηρίωση πρέπει να γίνεται 
εγγράφως, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την 
υποβολή του σχετικού αιτήματος του Δικαιούχου.» 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2, εδάφιο β, του Κανονι¬ 
σμού 2887/2000, οι αιτήσεις των Δικαιούχων για Αδεσμο- 
ποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο απορρίπτονται μό¬ 
νο βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, σχετικών με το τεχνι- 
κώς εφικτό ή την ανάγκη διατήρησης της ακεραιότητας 


του δικτύου. Ακολούθως, η έγγραφη τεκμηρίωση του συ¬ 
γκεκριμένου λόγου άρνησης, επιβάλλεται στα πλαίσια 
της αρχής της διαφάνειας, προκειμένου να εξασφαλισθεί 
η αποφυγή διακρίσεων μεταξύ Δικαιούχων και ο δίκαιος 
ανταγωνισμός. 

42. Η παράγραφος 10.1 τροποποιείται ως εξής: «Μετην 
επιφύλαξη της σχετικής σύμβασης με τον ΟΤΕ. Αναπρο¬ 
σαρμογή από τον ΟΤΕ των οικονομικών όρων της παρο¬ 
χής Αποδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο 
δικαιολογείται και επιτρέπεται, μόνο υπό την αίρεση της 
τήρησης της υποχρέωσης κοστοστρέφειας.» 

Άρθρο 3 παράγραφος 3 Κανονισμού 2887/2000 και 
ανωτέρω σημείο 12 του αιτιολογικού της Απόφασης 
ΕΕΤΤ. 

43. Η παράγραφος 11.1 διορθώνεται ως εξής: «Ως ημε¬ 
ρομηνία έναρξης χρέωσης του τοπικού βρόχου θεωρείται 
η ημερομηνία διάθεσής του, σύμφωνα με τα προβλεπό- 
μενα παραπάνω υπό 6.1.6 και 6.2.6, ανεξάρτητα εάν χρη¬ 
σιμοποιείται από αυτή την ημερομηνία.» 

Η εν λόγω τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους απο¬ 
σαφήνισης και συνοχής της προβλεπόμενης διαδικασίας 
παροχής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρό¬ 
χο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εσφαλμέ¬ 
νης ερμηνείας και εφαρμογής της από τα μέρη. 

44. Η παράγραφος 11.3 τροποποιείται ως εξής: «Σε πε¬ 
ρίπτωση που ο Δικαιούχος αμφισβητεί την ορθότητα του 
λογαριασμού, πρέπει να ζητήσει εγγράφως, από το αρ¬ 
μόδιο γραφείο της περιοχής, εντός μηνάς από τη λήξη 
προθεσμίας πληρωμής την εξέταση / διόρθωση του λο¬ 
γαριασμού με την επιφύλαξη της πληρωμής των μηνιαίων 
τελών.» 

Η εν λόγω τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους απο¬ 
σαφήνισης και συνοχής της προβλεπόμενης διαδικασίας 
παροχής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρό¬ 
χο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εσφαλμέ¬ 
νης ερμηνείας και εφαρμογής της από τα μέρη. 

45. Η παράγραφος 11.6 τροποποιείται ως εξής: Προ¬ 
στίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Τα μηνιαία τέλη υπο¬ 
λογίζονται σύμφωνα μετά οριζόμενα στο άρθρο 4, παρα- 
γρ. 5 του Κανονισμού Αρχών Κοστολόγησης και Τιμολό¬ 
γησης, (Απόφαση ΕΕΤΤ 211/3/16.3.2001). Το δε τέλος 
σύνδεσης υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 4, παραγρ. 8 του παραπάνω Κανονισμού.» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

46. Η παράγραφος 1.3 διορθώνεται ως εξής: «Ο Δικαι¬ 
ούχος υποβάλλει στον ΟΤΕ «Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέ¬ 
ροντος / παροχής πληροφοριών Συνεγκατάστασης» (πα¬ 
ράρτημα IV) για να ενημερωθεί για τα διαθέσιμα κέντρα 
του ΟΤΕ στις περιοχές ενδιαφέροντος του και τις δυνα¬ 
τότητες συνεγκατάστασης». 

47. Η Παράγραφος 1.4 συμπληρώνεται ως εξής: «Για 
κάθε αστικό κέντρο για το οποίο ο Δικαιούχος ενδιαφέρε- 
ται για συνεγκατάσταση θα πρέπει να υποβάλει αίτηση 
για εκπόνηση Τεχνικής Μελέτης Συνεγκατάστασης, εφό¬ 
σον τέτοια μελέτη δεν έχει ήδη εκπονηθεί από τον ΟΤΕ.» 

Σύμφωνα με το πνεύμα του Κανονισμού 2887/2000, ο 
ΟΤΕ δεν πρέπει να θέτει καταχρηστικούς όρους, οι οποί¬ 
οι αποσκοπούν ή δύνανται να έχουν ως αποτέλεσμα την 
υπέρμετρη δέσμευση του αντισυμβαλλομένου του. Στα 
πλαίσια αυτά εφόσον για το συγκεκριμένο Αστικό Κέντρο 
ενδιαφέροντος του Δικαιούχου έχει ήδη εκπονηθεί τεχνι¬ 
κή μελέτη, δεν πρέπει να απαιτείται η εκ νέου εκπόνησή 
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της, εκτός εάν με την αίτηση του συγκεκριμένου Δικαιού¬ 
χου, ανατρέπονται τα δεδομένα στα οποία βασίστηκε η 
ήδη εκπονηθείσα τεχνική μελέτη για το εν λόγω Αστικό 
Κέντρο. 

48. Η παράγραφος 1.5. τροποποιείται ως εξής: «Η Τε¬ 
χνική Μελέτη Συνεγκατάστασης περιλαμβάνει την Φυσι¬ 
κή ή/και την Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση, σύμφωνα 
με το αίτημα του Δικαιούχου. Η Απομακρυσμένη Συνε- 
γκατάσταση δύναται να ζητηθεί είτε αυτοτελώς, είτε επι¬ 
κουρικούς για την περίπτωση που προκύπτει ότι η Φυσική 
Συνεγκατάσταση δεν είναι δυνατή.» 

Η εν λόγω τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους απο¬ 
σαφήνισης και συνοχής της προβλεπόμενης διαδικασίας 
παροχής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρό¬ 
χο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εσφαλμέ¬ 
νης ερμηνείας και εφαρμογής της από τα μέρη.(ομοίως 
και οι τροποποιήσεις υπ’αριθμ. 50, 51). 

49. Η παράγραφος 1.6 τροποποιείται ως εξής: «Για κά¬ 
θε Κεντρικό Κατανεμητή που βρίσκεται στις περιοχές 
όπου ο Δικαιούχος επιθυμεί να έχει Αδεσμοποίητη Πρό¬ 
σβαση στους Τοπικούς Βρόχους, ο Ο.Τ.Ε παρέχει ενημε¬ 
ρωμένες πληροφορίες σχετικά με: 

ί. Διαθεσιμότητα και μορφή Συνεγκατάστασης (ακριβή 
σχέδια του χώρου στην περίπτωση που έχει ήδη εκπονη¬ 
θεί τεχνική μελέτη για το συγκεκριμένο αστικό κέντρο εν¬ 
διαφέροντος του Δικαιούχου). 

Π. Χαρακτηριστικά διαθέσιμης Συνεγκατάστασης (κλι¬ 
ματισμός, αδιάλειπτη παροχή ενέργειας, ασφάλεια, κλπ), 
τεχνικοί περιορισμοί, όροι και συνθήκες χρήσης. 

ίϋ. Συνθήκες πρόσβασης στις εγκαταστάσεις. 

ιν. Τυχόν αποτελέσματα δοκιμών για το συγκεκριμένο 
κέντρο. 

Οι παραπάνω υπό ϋ, ίϋ, ίν πληροφορίες, παρέχονται με¬ 
τά από σχετικό αίτημα του Δικαιούχου και για κάθε Υπαί¬ 
θριο Κατανεμητή που βρίσκεται στις περιοχές όπου ο Δι¬ 
καιούχος επιθυμεί να έχει Αδεσμοποίητη Πρόσβαση 
στους Τοπικούς Βρόχους, εφόσον είναι διαθέσιμες.» 

50. Η παράγραφος 1.8 τροποποιείται ως εξής: «Οι πα¬ 
ραπάνω υπό 1.6 πληροφορίες καθώς και η προσφορά 
(παραπάνω υπό 1.7) παρέχονται εντός διαστήματος δε¬ 
καπέντε (15) εργάσιμων ημερών, από την υποβολή από 
τον Δικαιούχο Αίτησης Εκπόνησης Τεχνικής Μελέτης Συ- 
νεγκατάστασης, εφόσον για το συγκεκριμένο Αστικό Κέ¬ 
ντρο δεν γίνει η σχετική τεχνική μελέτη, ενώ το χρονικό 
διάστημα περιορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες μέρες από 
την υποβολή Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος/ Παρο¬ 
χής Πληροφοριών Συνεγκατάστασης, εφόσον έχει ήδη 
εκπονηθεί Τεχνική Μελέτη Συνεγκατάστασης για το συ¬ 
γκεκριμένο αστικό κέντρο.» 

51. Η παράγραφος 1.9 τροποποιείται ως εξής: «Οι χώ¬ 
ροι δεσμεύονται βάσει σειράς προτεραιότητας, σύμφωνα 
με την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης Εκ¬ 
δήλωσης ενδιαφέροντος/ Παροχής Πληροφοριών Συνε- 
γκατάστασης». 

52. Παράγραφος 1.10: Εντός δέκα (10) ημερών απάτη 
δημοσίευση του παρόντος, ο ΟΤΕ υποχρεούται να κοινο¬ 
ποιήσει στην ΕΕΤΤ τυποποιημένο κείμενο σύμβασης συ- 
νεγκατάστασης. 

53. Η παράγραφος 1.11 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η χρέωση της αρχικής τεχνικής μελέτης επιβαρύνει 
τους Δικαιούχους και υπολογίζεται σύμφωνα μετά οριζό¬ 
μενα στο άρθρο 4, παραγρ. 6, εδάφια α και β του Κανονι¬ 


σμού Αρχών Κοστολόγησης και Τιμολόγησης, (Απόφαση 
ΕΕΤΤ 211/3/16.3.2001).» 

54. Προστίθεται παράγραφος 1.13 ως εξής: «Σε κάθε 
περίπτωση ο Ο.Τ.Ε διαθέτει στους Δικαιούχους, ισοδύνα¬ 
μους χώρους Συνεγκατάστασης με εκείνους που παρέχει 
για τις δικές του υπηρεσίες ή τις συνδεδεμένες με αυτόν 
εταιρίες, με τους ίδιους όρους και στα ίδια χρονικά πλαί¬ 
σια.» 

Η παρούσα τροποποίηση επιβάλλεται βάσει των διατά¬ 
ξεων του Κανονισμού 2887/2000 (άρθρο 3 παράγραφος 
2, εδάφιο γ). 

55. Η παράγραφος 2.1.1 τροποποιείται ως εξής: «Σε γε¬ 
νικές γραμμές η επιλογή για τη μορφή Συνεγκατάστασης 
καθορίζεται από την ύπαρξη ή όχι διαθέσιμου χώρου και 
την βούληση ή όχι του Δικαιούχου να αναλάβειτη συντή¬ 
ρηση του εξοπλισμού του δικτύου του. Στο γενικό διά¬ 
γραμμα που ακολουθεί απεικονίζεται η διαδικασία αυτή.» 

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω διάγραμμα δεν κρίνεται 
ικανοποιητικό και παρουσιάζει ελλείψεις ως προς ουσιώ¬ 
δη σημεία της διαδικασίας παροχής Αδεσμοποίητης Πρό¬ 
σβασης στον Τοπικό Βρόχο. 

56. Στο σχεδιάγραμμα της παραγράφου 2.1.1, όπου Τ.Κ 
να αντικατασταθεί σε Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο. 

57. Η παράγραφος 2.2.1 τροποποιείται ως εξής: «Γιατο 
σκοπό αυτό διατίθεται σε κτίρια που στεγάζουν Αστικά 
Κέντρα ειδικά διαμορφωμένος χώρος (σύμφωνα με την 
περιγραφή του παραρτήματος I), προκειμένου να εγκα¬ 
τασταθούν εκεί διατάξεις σχετικές για την παροχή, απο¬ 
κλειστικά και μόνο, του Αδεσμοποίητου Τοπικού Βρό¬ 
χου». 

Ο περιορισμός του διαθέσιμου χώρου συνεγκατάστα- 
σης σε 60 περίπου τ.μ, τον οποίο θέτει ο ΟΤΕ δεν επεξη- 
γείται ούτε δικαιολογείται ειδικά και επομένως είναι κατα¬ 
χρηστικός. 

58. Η παράγραφος 2.2.2 τροποποιείται ως εξής: «Στο 
χώρο αυτό και σε κοινό για όλους του Δικαιούχους κατα¬ 
νεμητή του ΟΤΕ, ή ανεξάρτητο, ή σε κατανεμητή που θα 
εγκαθιστά ο Δικαιούχος θα τερματίζεται με ευθύνη του 
ΟΤΕ, συνδετικό καλώδιο μέσω του οποίου θα παρέχεται η 
πρόσβαση στους Τοπικούς Βρόχους.» 

59. Η παράγραφος 2.2.3 τροποποιείται ως εξής: «Πα¬ 
ράλληλα στο χώρο αυτό ο ΟΤΕ θα προσφέρει στους Δι¬ 
καιούχους ηλεκτρική ενέργεια, κλιματισμό, πυρανίχνευ¬ 
ση, πυρασφάλεια κτλ., ευκολίες (σύμφωνα με την αναλυ¬ 
τική περιγραφή του Παραρτήματος I) προκειμένου να 
μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου για 
την παροχή υπηρεσιών Αδεσμοποίητου Τοπικού Βρόχου 
και να εξασφαλισθεί ισότιμη διαχείριση, με την επιφύλα¬ 
ξη διαφορετικής συμφωνίας με τον Δικαιούχο, βάσει της 
οποίας ο τελευταίος δύναται να επιδιώξει να επιτύχει ο 
ίδιος καλύτερους όρους (χρονικούς, οικονομικούς) για 
την παροχή των εν λόγω ευκολιών». 

Η εν λόγω τροποποίηση επιβάλλεται βάση της θεμελιώ¬ 
δους αρχής σύμφωνα με την οποία ο ΟΤΕ δεν πρέπει να 
θέτει καταχρηστικούς όρους, οι οποίοι αποσκοπούν ή δύ- 
νανται να έχουν ως αποτέλεσμα την υπέρμετρη δέσμευ¬ 
ση του αντισυμβαλλομένου του. 

60. Η παράγραφος 2.2.7 αντικαθίσταται ως εξής: «Το 
κόστος που σχετίζεται με τη Φυσική Συνεγκατάσταση 
υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση 
ΕΕΤΤ 211/3/16.3.2001, άρθρο 4, παραγρ. 6.» 

61. Η παράγραφος 2.3 τροποποιείται ως εξής: 

«Στην περίπτωση της Εικονικής Συνεγκατάστασης ο 
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εξοπλισμός του Δικαιούχου τοποθετείται στο χώρο του 
ΟΤΕ από τον Δικαιούχο σε συνεργασία με τον ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ 
θα έχει την αποκλειστική ευθύνη της καλής λειτουργίας 
του εξοπλισμού του Δικαιούχου, αναλαμβάνοντας την 
επίβλεψη και συντήρησή του, με επιβάρυνση του Δικαι¬ 
ούχου για το προκαλούμενο κόστος. 

Ο Δικαιούχος δεν θα έχει πρόσβαση στους χώρους αυ¬ 
τούς, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον ΟΤΕ. 

Η επιβάρυνση του Δικαιούχου για υπηρεσίες Εικονικής 
Συνεγκατάστασης υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμε¬ 
να στην Απόφαση ΕΕΤΤ 211/3/16.3.2001, άρθρο 4, παρα- 
γρ. 7.» 

Στην έκταση που στην Εικονική Συνεγκατάσταση, ο Δι¬ 
καιούχος δεν έχει πρόσβαση στο χώρο του ΟΤΕ και δεν 
μπορεί να προβεί ο ίδιος σε έλεγχο της καλής λειτουργίας 
του εξοπλισμού του, εύλογο είναι αποκλειστική ευθύνη 
για την επίβλεψη, ζημία, καταστροφή, λειτουργία και συ¬ 
ντήρηση του εξοπλισμού να φέρει ο ΟΤΕ. Η ευθύνη αυτή 
του ΟΤΕ δεν περιλαμβάνει πραγματικά ελαττώματα του 
εξοπλισμού. 

62. Η παράγραφος 2.4.1 τροποποιείται ως εξής: «Η δια¬ 
σύνδεση του Ενδιάμεσου Κατανεμητή του Δικαιούχου, με 
τον Κεντρικό Κατανεμητή, ή τον Υπαίθριο Κατανεμητή 
ΟΤΕ, γίνεται μέσω πολύζευγου καλωδίου συγκεκριμένων 
προδιαγραφών που ακολουθεί ο ΟΤΕ στο δίκτυο του.» 

63. Η παράγραφος 2.4.2 συμπληρώνεται ως εξής: 

«Επισημαίνεται ότι για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, 

όπου για την παροχή της υπηρεσίας, ο διαθέσιμος χώρος 
στον Κεντρικό Κατανεμητή δεν επαρκεί, θα γίνονται, εφό¬ 
σον ο χώρος το επιτρέπει και είναι τεχνικά εφικτό, οι σχε¬ 
τικές προεκτάσεις ή συμπτύξεις, με επιβάρυνση του Δι¬ 
καιούχου ή των Δικαιούχων που επωφελούνται ή αναμέ¬ 
νεται να επωφεληθούν από τις σχετικές ενέργειες». 

64. Η τελευταία φράση της παραγράφου 2.5.1 αντικαθί¬ 
σταται ως εξής: 

«Δύναται, μετά από σχετικό αίτημα του Δικαιούχου, να 
περιλαμβάνει και τη δοκιμή τους. Το κόστος της δοκιμής 
των Συνδετικών Καλωδίων, (εφόσον αυτή διεξάγεται από 
τον ΟΤΕ), δύναται να συμπεριληφθεί στο τέλος σύνδε¬ 
σης, όπως αναφέρεται στην Απόφαση ΕΕΤΤ 
211/3/16.3.2001, άρθρο 4, παραγρ. 9». 

65. Η Παράγραφος 2.5.3 τροποποιείται ως εξής «Στην 
περίπτωση της Απομακρυσμένης Συνεγκατάστασης το 
Συνδετικό Καλώδιο συνδέει τον Κύριο ή τον Υπαίθριο Κα¬ 
τανεμητή του ΟΤΕ με τον Ενδιάμεσο Κατανεμητή στις 
εγκαταστάσεις του Δικαιούχου. Για το σκοπό αυτό ο Δι¬ 
καιούχος θα χρειαστεί ένα Συνδετικό Καλώδιο εσωτερικά 
του κτιρίου του ΟΤΕ (Εσωτερικό Συνδετικό Καλώδιο) και 
ένα Συνδετικό Καλώδιο έξω από το κτίριο του ΟΤΕ (Εξω¬ 
τερικό Συνδετικό Καλώδιο)». 

66. Η παράγραφος 2.6.4 τροποποιείται ως εξής: «Στην 
περίπτωση της Απομακρυσμένης Συνεγκατάστασης, το 
Ε.Σ.Κ. συνδέει τον Κ.Κ.Ο. ή τον Υπαίθριο Κατανεμητή, με 
το Εξωτερικό Συνδετικό καλώδιο - Ε.Ξ.Σ.Κ». 

67. Στην παράγραφο 2.6.5 διαγράφεται η λέξη «πλήρη». 

68. Το εδάφιο 1 της παραγράφου 2.7.1 τροποποιείται 
ως εξής: «Το ΕΞ.Σ.Κ χρησιμοποιείται για τη γεφύρωση 
του Κ.Κ.Ο., ήτου Υπαίθριου Κατανεμητή, με τον Ενδιάμε¬ 
σο Κατανεμητή του Δικαιούχου, ο οποίος βρίσκεται εκτός 
των εγκαταστάσεων του Αστικού Κέντρου ΟΤΕ και μέσα 
στα όρια της περιοχής του». 

69. Το εδάφιο 2 της παραγράφου 2.7.1 τροποποιείται 
ως εξής «Προς τούτο το ένα άκρο του ΕΞ.Σ.Κ. συνδέεται 


με Ε.Σ.Κ. στο Αστικό Κέντρο ΟΤΕ, ή στον χώρο του Υπαί¬ 
θριου Κατανεμητή, ενώ το άλλο άκρο τερματίζει στον Εν¬ 
διάμεσο Κατανεμητή στο χώρο του Δικαιούχου.» 

70. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2.7.2 συμπλη¬ 
ρώνεται ως εξής: 

«Η προμήθεια και εγκατάσταση του ΕΞ.Σ.Κ. μπορεί να 
γίνει από τον ΟΤΕ, στην περίπτωση που υπάρχει διαθέσι¬ 
μη σωλήνωση, με επιβάρυνση του Δικαιούχου. Η σχετική 
επιβάρυνση προσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Απόφαση ΕΕΤΤ 211/3/16.3.2001, άρθρο 4, παραγρ. 
9.» 

71. Η παράγραφος 2.7.5 τροποποιείται ως εξής: «Ο ελά¬ 
χιστος χρόνος ενοικίασης ΕΞ.Σ.Κ είναι 12 μήνες. Σε περί¬ 
πτωση που ο Δικαιούχος ζητήσει διακοπή της μίσθωσης 
πριν τη λήξη της προαναφερθείσας περιόδου, εξαιρου- 
μένων των περιπτώσεων διακοπής λόγω ανωτέρας βίας, 
θα επιβαρυνθεί με ποσό που αντιστοιχεί στο 20% του τέ¬ 
λους χρήσης του ΕΞ.Σ.Κ για το υπόλοιπο χρονικό διάστη¬ 
μα, μέχρι τη συμπλήρωση των 12 μηνών. Για τον υπολογι¬ 
σμό του παραπάνω ποσού δεν υπολογίζεται το χρονικό 
διάστημα, μέχριτης ολοκλήρωσηςτου δωδεκαμήνου, κα¬ 
τά το οποίο υφίσταται εναλλακτική εκμετάλλευση του εν 
λόγω ΕΞ.Σ.Κ.» 

72. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2.7.6 τροπο¬ 
ποιείται ως εξής: «Ο ΟΤΕ στην περίπτωση αυτή δεν φέρει 
ευθύνη για τον τρόπο κατασκευής και τερματισμού του 
στην πλευρά του Δικαιούχου, καθώς και τυχόν προβλή¬ 
ματα λειτουργίας.» 

73. Η παράγραφος 2.7.7 τροποποιείται ως εξής: «Στην 
περίπτωση αυτή, το ΕΞ.Σ.Κ θα φτάσει στον περίβολο του 
Αστικού Κέντρου ή τον Υπαίθριο Κατανεμητή ΟΤΕ, με ευ¬ 
θύνη του Δικαιούχου και στη συνέχεια, με ευθύνη του 
ΟΤΕ, θα συνδεθεί σε Εσωτερικό Συνδετικό Καλώδιο, το 
οποίο θα τερματίσει στον Κ.Κ.Ο. ή τον Υπαίθριο Κατανε¬ 
μητή.» 

Κρίνεται ότι για την αποφυγή και πάντως την ελαχιστο- 
ποίηση πιθανών τεχνικών προβλημάτων συνδεσμολο¬ 
γίας, ο ΟΤΕ πρέπει να είναι υπεύθυνος για την σύνδεση 
του ΕΞ.Σ.Κ. με το Ε.Σ.Κ. 

74. Η παράγραφος 3.1.1 τροποποιείται ως εξής: «Με 
την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην εκάστοτε συμφωνία 
με τον Δικαιούχο, ο τελευταίος θα χρησιμοποιήσει το ζεύ¬ 
γος στο οποίο παρέχεται Αδεσμοποίητη Πρόσβαση, σύμ¬ 
φωνα με τους κανόνες που αφορούν την πιστοποίηση και 
την καλή λειτουργία της γραμμής. 

Ο Δικαιούχος υποχρεούταινααποφεύγειτις αδικαιολό¬ 
γητες παρενοχλήσεις στις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ και 
των άλλων Δικαιούχων.» 

75. Η παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής: 

Οι υποπαράγραφοι 4.3-4.5 αντικαθίστανται ως εξής: 

«4.3 Ο ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός Τερμα¬ 
τικός Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από τον Δικαιούχο 
και ο οποίος εμπίπτει στις διατάξεις της Οδηγίας 
1999/5/ΕΚ πρέπει να πληροί τις διατάξεις της Οδηγίας αυ¬ 
τής. Ο Ο.Τ.Ε δύναται να ζητήσει από τον Δικαιούχο την 
επίδειξη της δήλωσης συμμόρφωσης του εν λόγω εξο¬ 
πλισμού προς την ως άνω Οδηγία.» 

4.4 Ο χρησιμοποιούμενος Τερματικός Εξοπλισμός, ο 
οποίος δεν εμπίπτει στις διατάξειςτης Οδηγίας 1999/5/ΕΚ 
πρέπει να πληροίτα θεσπισμένα Πρότυπα και προδιαγρα¬ 
φές σε κοινοτικό επίπεδο ή ελλείψει αυτών, διαδοχικά κα¬ 
τά την ακόλουθη σειρά, τα πρότυπα ή/ και τις προδιαγρα¬ 
φές που θεσπίζονται από Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυ- 
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ποποίησης [όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης 
στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (ΕΤ3Ι), η Ευρωπαϊκή Επι¬ 
τροπή Τυποποίησης (ΟΕΝ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλε- 
κτροτεχνικής Τυποποίησης (ΟΕΝΕΙ.ΕΟ)], τα διεθνή Πρό¬ 
τυπα ή τις συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινω¬ 
νιών ή τα εθνικά Πρότυπα ή/ και προδιαγραφές. 

4.5 Ο πόσης φύσεως προς χρήση από τον Δικαιούχο 
εξοπλισμός, ο οποίος δεν εμπίπτει στις διατάξεις της 
Οδηγίας 1999/5/ΕΚ, πρέπει να συμμορφώνεται προς τις 
απαιτήσεις των σχετικών για κάθε περίπτωση Κοινοτικών 
Οδηγιών ή/ και της εναρμονισμένης προς αυτές, τυχόν 
κείμενης νομοθεσίας.» 

Στο τέλος της παραγράφου 4 προστίθεται υποπαρά- 
γραφος ως εξής: 

«Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να τίθενται από τον 
ΟΤΕ, αδικαιολόγητοι περιορισμοί, οι οποίοι δύνανται να 
τον οδηγούν σε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης 
του.» 

Η τροποποίηση των παραγράφων 4.3,4.4 και 4.5 επιβάλ¬ 
λεται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 8 (1) και 10 του ν. 
2867/2000 (ανωτέρω σημεία 2 και 3 του αιτιολογικού της 
παρούσας Απόφασης), καθώς και την Οδηγία 1999/5/ΕΚ. 
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 επιβάλλεται βάσει 
του άρθρου 1 παράγραφος 4 του ν. 2867/2000, σύμφωνα 
με το οποίο βασική αρχή που διέπει την οργάνωση και λει¬ 
τουργία του τομέα τηλεπικοινωνιών είναι, μεταξύ άλλων, η 
προστασία του ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού. 

76. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5.2 διαγρά¬ 
φεται. 

Η τροποποίηση αυτή επιβάλλεται από την λογική που 
ήδη αναφέρθηκε σύμφωνα με την οποία ο Ο.Τ.Ε δεν πρέ¬ 
πει να θέτει καταχρηστικούς όρους, οι οποίοι αποσκο¬ 
πούν ή δύνανται να έχουν ως αποτέλεσμα την υπέρμετρη 
δέσμευση του αντισυμβαλλομένου του. 

77. Στην παράγραφος 7.2 διαγράφεται στην τρίτη σειρά 
η φράση «και για τη ζημία καθώς επίσης». 

78. Η παράγραφος 7.3 τροποποιείται ως εξής: Το κείμε¬ 
νο εντός παρενθέσεως τροποποιείται ως εξής: «(για τις 
δαπάνες αποκατάστασης της εν λόγω βλάβης, εφόσον 
βαρύνεται με αυτές, καθώς και για κάθε ζημία που προ¬ 
κύπτει από τη διακοπή της παροχής της υπηρεσίας του, 
συμπεριλαμβανομένης και της πρόκλησης ζημιών στις 
εγκαταστάσεις του ή/ και σε τρίτους)». 

Η παραπάνω τροποποίηση επιβάλλεται βάσει της αρ¬ 
χής της ισότητας, ενόψει των αναφερόμενων στην παρά¬ 
γραφο 7.2 της υποβληθείσας από τον ΟΤΕ Προσφοράς 
Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. 

79. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του πα¬ 
ρόντος, ο ΟΤΕ υποχρεούται να επισυνάψει στην Προ¬ 
σφορά, το Παράρτημα το οποίο αναφέρεται στην παρά¬ 
γραφο 7.4. 

80. Η παράγραφος 7.5 τροποποιείται ως εξής: 

«Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός που ζητείται να εγκα¬ 
τασταθεί, ανατρέπει την υφιστάμενη μελέτη για τα παρα¬ 
πάνω συστήματα προστασίας, το κόστος της νέας μελέ¬ 
της θα επιβαρύνει τον Δικαιούχο ή τους Δικαιούχους που 
επωφελούνται σχετικά.» 

81. Η παράγραφος 7.6 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Το κόστος της ασφάλισης για κινδύνους συμπεριλαμ- 
βάνεται στο μηνιαίο μίσθωμα συνεγκατάστασης, σύμφω¬ 
να με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΕΕΤΤ 211/3/16.3.2001, 
άρθρο 4, παραγρ. 6, εδάφιο δ». 


82. Στην παράγραφο 8 προστίθενται εδάφια 8.2, 8.3 και 
8.4 ως εξής: 

«8.2 Στην περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομέ¬ 
νων Δικαιούχων υπερβαίνει εξ’αρχής την δυναμικότητα 
τωνχώρωντου Ο.Τ.Ε για Φυσική Συνεγκατάσταση, όπως 
αυτή αποτυπώθηκε στην εκπονηθείσατεχνική μελέτη συ- 
νεγκατάστασης, ο Ο.Τ.Ε εξετάζει τη δυνατότητα επέκτα¬ 
σης του χώρου, ή τη λύση της Απομακρυσμένης Συνε- 
γκατάστασης. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση που η 
ανεπάρκεια του χώρου Φυσικής Συνεγκατάστασης προ- 
κύψει έκτων υστέρων, λόγω αύξησης της ζήτησης. 

8.3 Εάν τόσο ο διαθέσιμος χώρος όσο και οι εναλλακτι¬ 
κές λύσεις αποδεικνύονται ανεπαρκείς, η ΕΕΤΤ δύναται να 
παρέμβει, είτε αυτοδικαίως, είτε κατόπιν σχετικού αιτήμα¬ 
τος Δικαιούχου, προβαίνοντας σε επιθεώρηση των χώρων 
και εξακριβώνοντας τις δυσχέρειες που προέκυψαν, ώστε 
να προτείνει εν συνεχεία την κατάλληλη διαδικασία προ- 
κειμένου να γίνει επιλογή μεταξύ των Δικαιούχων, ή και να 
προσαρμοσθούν κατάλληλα οι προσφορές για την ικανο¬ 
ποίηση του μέγιστου δυνατού αριθμού εξ αυτών. 

8.4 Σε κάθε περίπτωση ο Ο.Τ.Ε διαθέτει στους Δικαιού¬ 
χους ισοδύναμους χώρους Συνεγκατάστασης με εκεί¬ 
νους που παρέχει για τις δικές του υπηρεσίες ή τις συν- 
δεδεμένες με αυτόν εταιρίες, με τους ίδιους όρους και 
στα ίδια χρονικά πλαίσια.» 

Βάσει του Παραρτήματος του Κανονισμού 2887/2000 
(παράγραφος Β, περίπτωση 7), στο ελάχιστο περιεχόμε¬ 
νο της Προσφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Το¬ 
πικό Βρόχο, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων «κανόνες για 
τη διάθεση χώρου στις περιπτώσεις που ο χώρος συνε- 
γκατάστασης είναι περιορισμένος.» 

83. Στηνπαράγραφο9προστίθεταιπαράγραφος9.3ως 
εξής: «Σε κάθε περίπτωση ο Ο.Τ.Ε θέτει στη διάθεση των 
Δικαιούχων, ισοδύναμη πρόσβαση στα πληροφοριακά 
συστήματα με εκείνη που παρέχει στις δικές του υπηρε¬ 
σίες ή τις συνδεδεμένες με αυτόν εταιρίες, με τους ίδιους 
όρους και στα ίδια χρονικά πλαίσια.» 

Η παροχή πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήματα 
του Κ.Φ.Ε επιβάλλεται βάσει των διατάξεων του Κανονι¬ 
σμού 2887/2000 (άρθρο 3 παράγραφος 2, εδάφιο γ). Οι 
προβλέψεις του Ο.Τ.Ε δεν είναι σύμφωνες με το γράμμα 
και το πνεύμα του Κανονισμού, ενώ στερούνται σαφήνει¬ 
ας. 

84. Παράρτημα I, παράγραφος 5: οι υποπαράγραφοι 2 
και 3 αντικαθίστανται ως εξής: 

«Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, σχετι¬ 
κές ανάγκες σε ηλεκτρική ισχύ, όπως η επάρκεια της πα¬ 
ροχής από τη ΔΕΗ και η επάρκεια του Η/Ζ ζεύγους, προ- 
βλέπονται στην αρχική μελέτη συνεγκατάστασης και το 
σχετικό κόστος επιβαρύνει τους Δικαιούχους σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΕΕΤΤ 211/3/16.3.2001, 
άρθρο 4, παραγρ. 6, εδάφια α και β.» 

85. Παράρτημα I παράγραφος 6: Το δεύτερο εδάφιο τρο¬ 
ποποιείται ως εξής: «Εναλλακτικά, μετά από σχετικό αίτη¬ 
μα του Δικαιούχου και σχετική συμφωνία με τον ΟΤΕ, μπο¬ 
ρούν να χρησιμοποιηθούν κοινά συστήματα κλιματισμού». 

86. Η περίπτωση 1 του Παραρτήματος IV διορθώνεται 
ως εξής : «Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος/ Παροχής 
Πληροφοριών Πλήρως Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον 
Τοπικό Βρόχο». 

Κατ’ αναλογία τροποποιείται και ο τίτλος στο αντίστοι¬ 
χο έντυπο του Παραρτήματος. 
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87. Η περίπτωση 3 του Παραρτήματος IV διορθώνεται 
ως εξής: «Αίτηση Παροχής Τοπικού Βρόχου». 

88. Στο έντυπο Α1 «Χαρακτηριστικά Ικριωμάτων και 
Εξοπλισμού που θα συνεγκατασταθεί» διαγράφονται τα 
πέντε τελευταία τετράγωνα με τίτλους «0-6 μήνες, 7-12 
μήνες, 13-18 μήνες, 19-24 μήνες, 25-30 μήνες.» 

Η χρησιμότητα των ανωτέρω στοιχείων δεν επεξηγείται 
από τον ΟΤΕ, ούτε επιβάλλεται για τεχνικούς λόγους. 

89. Στο έντυπο «Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος / Πα¬ 
ροχής Πληροφοριών Πλήρως Αδεσμοποίητης Πρόσβα¬ 
σης στον Τοπικό Βρόχο», η γραμμή «Στοιχεία Τηλεπικοινω¬ 
νιακής Αδειας» τροποποιείται ως εξής: «Αριθμός Μητρώου 
Τηλεπικοινωνιακής Επιχείρησης, η οποία είναι κάτοχος 
άδειας». Ομοίως και στα έντυπα «Αίτηση Τεχνικής Μελέτης 
Συνεγκατάστασης», «Αίτηση Παροχής Τοπικού Βρόχου ». 

90. Στο έντυπο της Αίτησης Τεχνικής Μελέτης Συνεγκα- 
τάστασης, Πίνακας 1 (ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ), Α2 
μπαίνει αστερίσκος (*) και υποσημείωση ως εξής: «συ¬ 
μπληρώνεται προαιρετικά». 

Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά (ηλεκτρική ισχύς, ποσό¬ 
τητα ικριωμάτων κλπ) του εξοπλισμού του Δικαιούχου που 
χρειάζεται να γνωρίζει ο ΟΤΕ για την εκπόνηση της τεχνικής 
μελέτης καλύπτονται αναλυτικά από τις άλλες γραμμές του 
πίνακα. Η επιπλέον ανάγκη περιγραφής των υπηρεσιών που 
θα προσφέρει ο Δικαιούχος για την εκπόνηση της τεχνικής 
μελέτης, δεν προκύπτει ούτε και τεκμηριώνεται σχετικά. 

91. Στο έντυπο της Αίτησης Τοπικού Βρόχου, ο τίτλος 
διορθώνεται ως εξής: «ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΒΡΟΧΟΥ». 

92. Στο έντυπο της Αίτησης Τοπικού Βρόχου, ο Πίνακας 
Β (ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ), τροποποι¬ 
είται ως εξής: Δίπλα στο «Ονοματεπώνυμο» μπαίνει αστε¬ 
ρίσκος (*) και υποσημείωση ως εξής: «συμπληρώνεται 
προαιρετικά». 

Η ίδια παρατήρηση ισχύει και για το σημείο «εάν ο τελι¬ 
κός χρήστης λαμβάνει τηλεφωνική υπηρεσία από τον 
ΟΤΕ, παρακαλώ σημειώστε τον αριθμό της τηλεφωνικής 
του σύνδεσης». 

Στην περίπτωση διαθεσιμότητας ανενεργού τοπικού 
βρόχου υπάρχει φυσική συνέχεια βρόχου από τον Κ.Κ.Ο. 
(ή τον Υπαίθριο Κατανεμητή) έως μια ομάδα χρηστών. 
Επομένως δεν υπάρχει μια προς μια αντιστοιχία ανενερ¬ 
γών τοπικών βρόχων με χρήστες και άρα δεν τεκμηριώνε¬ 
ται η απαίτηση του ΟΤΕ να του κοινοποιείται ο χρήστης 
στον οποίο προτίθεται ο Δικαιούχος να παρέχει ϋ_υ μέσω 
του εν λόγω ανενεργού τοπικού βρόχου. Ο ΟΤΕ είναι απα¬ 
ραίτητο να γνωρίζει μόνο την ομάδα στην οποία ανήκει ο 
υποψήφιος Χρήστης του Δικαιούχου. 

93. Στο έντυπο της Αίτησης Τοπικού Βρόχου, στον Πίνα¬ 
κα Β, προστίθεται νέα σειρά προς συμπλήρωση ως εξής: 
«Αριθμός Αιτούμενων Ανενεργών Τοπικών Βρόχων». 

Για λόγους επιτάχυνσης των διαδικασιών, ο Δικαιούχος 
δύναται να αιτηθεί με μία αίτηση περισσότερους από έναν 
ανενεργούς βρόχους. 

94. Στο έντυπο της Αίτησης Τοπικού Βρόχου, στον πί¬ 
νακα Γ, «ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» τρί¬ 
τη παράγραφος, η τελευταία φράση τροποποιείται ως 
εξής: «Επίσης αναλαμβάνω την υποχρέωση να επιστρέ¬ 
φω στον ΟΤΕ τις οποιεσδήποτε τερματικές διατάξεις, κυ¬ 
ριότητας του ΟΤΕ, που εγκατέστησε στο χώρο μου για 
την υποστήριξη της παροχής της υπηρεσίας.» 

Αντίστοιχη υποχρέωση επιστροφής δεν γεννάται για 
οποιεσδήποτε τερματικές διατάξεις, κυριότητας του πε¬ 


λάτη/ χρήστη, των οποίων η εγκατάσταση έγινε ενδεχο¬ 
μένως από τον ΟΤΕ. 

95. Εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες, όπου συγκεκρι¬ 
μένα ορίζεται στο παρόν ότι ο ΟΤΕ και ο Δικαιούχος δεν 
μπορούν να προβούν σε διαφορετική ρύθμιση των συμ¬ 
βατικών τους σχέσεων, η συμφωνία μεταξύ Δικαιούχου 
και ΟΤΕ δύναται να απέχει του παρόντος. Σε κάθε περί¬ 
πτωση, διαφοροποίηση από το παρόν επιτρέπεται μόνο 
προς όφελος του Δικαιούχου. 

Β. Καλεί τον ΟΤΕ, εντός ευλόγου χρονικού διαστήμα¬ 
τος, να προσδιορίσει τα παρακάτω στοιχεία, σχετικά με 
την παράγραφο 9 της Προσφοράς Αδεσμοποίητης Πρό¬ 
σβασης στον Τοπικό Βρόχο: 

• Τεχνικά χαρακτηριστικά των σημείων διεπαφής, προ- 
κειμένου να καταστεί δυνατή η σύνδεση των ενδιαφερο¬ 
μένων Δικαιούχων. 

• Αυστηρό χρονοδιάγραμμα σχετικά με το πότε θα γί¬ 
νει «Ανοικτό» προς τους Δικαιούχους το πληροφοριακό 
σύστημα του ΟΤΕ, και με βάση ποια πρότυπα. 

Γ. Ορίζει τιμές/ τρόπους τιμολόγησης Πλήρως Αδεσμο¬ 
ποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο για το έτος 2001, 
ως εξής: 

ΤΙΜΕΣ/ΤΡΟΠΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001 

Δεδομένου ότι, δεν παρασχέθηκαν από τον ΟΤΕ τιμές οι 
οποίες να είναι κοστοστρεφείς, οι παρακάτω τιμές είναι 
ενδεικτικές για το Δικαιούχο και δεσμευτικές για τον ΟΤΕ. 

Η αποδοχή των τιμών αυτών δεν περιορίζει με κανένα 
τρόπο τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ του ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ έναντι του ΟΤΕ, 
από την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. 

Η ΕΕΤΤ επιφυλάσσεται, σε περίπτωση που βάσει νεω- 
τέρων στοιχείων, είναι δυνατός ο επακριβής προσδιορι¬ 
σμός των τιμών Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό 
Βρόχο, βάσει κοστοστρέφειας, να προσδιορίσει αυτέςτις 
τιμές οι οποίες θα ισχύσουν αναδρομικά. 


ΕΦ’ ΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 

42.042 ΔΡΧ. 
(123,381 ΕΥΡΩ) 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ Τ.Β. 

3.913 ΔΡΧ. 
(11,483 ΕΥΡΩ) 

ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣΤ.Β. 

14.500 ΔΡΧ. 
(42,553 ΕΥΡΩ) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

(ΒΑΟΚΗΑυΐ) 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΛΗ 
ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ή 
ΟΠΟΙΟΥ ΑΛΛΟΥ ΤΡΟΠΟΥ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ 
ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
(ΜΕΛΕΤΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ, 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΧΡΗΣΤΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ, κλπ.) 

ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ 

ΚΑΙ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΡΧΩΝ 
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΑΡΘΡΟ 4 Παρ.6 α, β. 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΧΩΡΟΥ 
ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 
ΑΡΧΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 4 Παρ.δγ. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΑ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 

ΤΗΣ ΔΕΗ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ ΘΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ ΩΣ 
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣΤΡΕΦΗΣ. 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ 

ΤΥΧΟΝ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ 

ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣΤΡΕΦΗΣ. 


Με εξαίρεση το Μηνιαίο Πάγιο Τέλος του Τοπικού Βρό¬ 
χου, το σύνολο των ανωτέρω τιμών έχουν υπολογισθεί 
από την ΕΕΤΤ με βάση τον μέσο όρο των διαθέσιμων τι¬ 
μών από Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΙπΙθγ- 
ηεΐίοπεί ΒθηοΙιπιαΓίάης)). 

Το Μηνιαίο Πάγιο Τέλος του Τοπικού Βρόχου προσδιο¬ 
ρίζεται ως εξής: 

Επί τη βάσει του πραγματικού προϋπολογιστικού κό¬ 
στους του ΟΤΕ για το έτος 2001, μείον το ΪΑ/ΑΟΟ που χρη¬ 
σιμοποιεί ο ΟΤΕ για το σύνολο των υπηρεσιών του, συν 
ένα ΪΑ/ΑΟΟ που αντιστοιχεί σε μια υποθετική νέα υπηρε¬ 
σία, για την οποία υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά μετά μελ¬ 
λοντικά της οικονομικά οφέλη στον ΟΤΕ. Το αποτέλεσμα 
αυτής της εφαρμογής είναι ένα μηνιαίο πάγιο τέλος Τοπι- 
κού Βρόχου, ίσο προς 3.913 δραχμές. 

II. 

Το κείμενο της "Προσφοράς Αναφοράς Αδεσμοποίητης 
Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, Μέρος Ιο: Πλήρως Αδε- 
σμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο", όπως τροπο¬ 
ποιείται σύμφωνα μετά ανωτέρω (υπό I), έχει ως εξής: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ 

Μέρος Ιο: Πλήρως Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Το¬ 
πικό Βρόχο 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗ- 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ 

1. ΣΚΟΠΟΣ 

2. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ 

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΡΟΧΩΝ 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΒΡΟΧΩΝ 

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ & ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟ¬ 
ΧΟΥ 

10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΒΡΟΧΟΥ 

11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ 


2. ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟ¬ 
ΠΛΙΣΜΟ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΕΓΚΑ¬ 
ΤΑΣΤΑΣΗΣ 

9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑ¬ 
ΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥ¬ 
ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓ¬ 
ΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ Ο ΟΤΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΤΙΜΕΣ / ΤΡΟΠΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΗ¬ 
ΡΩΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ 
ΒΡΟΧΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Λέξεις ή φράσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται στην πα¬ 
ρούσα Προσφορά Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβα¬ 
σης στονΤοπικό Βρόχο, (Μέρος Ιο: Πλήρως Αδεσμοποί¬ 
ητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο), έχουν την έννοια η 
οποία τους αποδίδεται στον Κανονισμό 2887/2000/ΕΚτου 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ή στην 
περίπτωση που δεν υπάρχουν σε αυτόν στο Ν.2867/2000, 
ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σε αυτόν, στο σχετικό 
δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΩΣ 
ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ 

1. ΣΚΟΠΟΣ 

Η παρούσα ΠΡΟΣΦΟΡΑ εκδίδεται σ’ εφαρμογή του Κα¬ 
νονισμού 2887/2000 ΕΚ και αφορά την υποχρέωση του 
ΟΤΕ, να παρέχει στους Δικαιούχους Αδεσμοποίητη πρό¬ 
σβαση στον τοπικό βρόχο. 

Σημειώνεται ότι η παρούσα προσφορά αναφέρεται μό¬ 
νο στην πλήρως Αδεσμοποίητη πρόσβαση (ΐυΙΙ υη- 
όυπόΐίπρ) στονΤοπικό Βρόχο. 

Τα θέματα της κοινής (μεριζόμενης) πρόσβασης 
(503Γ60 300Θ55) δεν περιλαμβάνονται στο παρόν Υπό¬ 
δειγμα. Θα αντιμετωπισθούν σε ένα δεύτερο μέρος του 
Υποδείγματος Προσφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης 
στον Τοπικό Βρόχο, το οποίο πρόκειται να δημοσιευθεί 
άμεσα. 

2. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

Σημαντικό μέρος των πληροφοριών που αφορούντο δί¬ 
κτυο πρόσβασης του ΟΤΕ είναι εμπιστευτικού χαρακτή¬ 
ρα, τόσο για εμπορικούς λόγους, όσο και για λόγους δη¬ 
μόσιας ασφάλειας. 

Συνεπώς, οι Δικαιούχοι δεσμεύονται για τη μη παραχώ¬ 
ρηση σε τρίτους ή τις συνδεδεμένες μ’ αυτούς επιχειρή¬ 
σεις, των πληροφοριών που αφορούν τη λεπτομερή αρχι¬ 
τεκτονική & τοπολογία του δικτύου και τις οποίες ανταλ¬ 
λάσσουν, πριν, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων 
για τη σύναψη συμφωνίας και μετά τη λύση της εν λόγω 
συμφωνίας. 

Σύμφωνα μ’ αυτή την αρχή, υπογράφεται συμφωνία 
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εμπιστευτικότητας μεταξύ του ΟΤΕ και του Δικαιούχου. 
(Παράρτημα II) 

3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ 

3.1 Στοιχεία δικτύου του ΟΤΕ που εξασφαλίζουν την 
πρόσβαση στον τοπικό βρόχο: 

ν' Κεντρικός Κατανεμητής (Μαίπ ΟίεΙπόυΙίοη 
ΡΓ3Γπβ/ΜΟΡ) ΟΤΕ, εφεξής Κ.Κ.Ο 

ν' Υπαίθριος Κατανεμητής (ιδίως Κν) 

3.2 Παροχή Πληροφοριών από τον ΟΤΕ 

3.2.1 Στα πλαίσια της παροχής της Αδεσμοποίητης 
Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο ο ΟΤΕ παρέχειτις γενικές 
πληροφορίες που αναφέρονται παρακάτω: 

> Κατάλογο (γενική απαρίθμηση) με τα Αστικά Κέντρα 
(ΑΚ) στις ευρύτερες περιοχές ενδιαφέροντος του Δικαι¬ 
ούχου και γενικές πληροφορίες, για τα εν λόγω αστικά κέ¬ 
ντρα, που δύνανται να περιλαμβάνουν: 

> Όρια ΑΚ: Γεωγραφικά όρια ΑΚ ή τα ελάχιστα ψηφία 
που, σύμφωνα με το ΕΣΑ, απαιτούνται για τον καθορισμό 
του ΑΚ που ανήκει ο συνδρομητής. 

> Μέσο / μέγιστο Μήκος Τοπικού Βρόχου ή μέση σταθ¬ 
μισμένη κατανομή μήκους Τοπικού Βρόχου (εφόσον τα 
στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα) 

> Τυπικές πληροφορίες για το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 
(π.χ. ονομαστικές τιμές χαρακτηριστικών Τοπικού Βρό¬ 
χου) 

> Διαθεσιμότητα χώρων Συνεγκατάστασης και τύπος 
Συνεγκατάστασης (ο τύπος Συνεγκατάστασης μπορεί να 
αναφέρεται σε "εσωτερική - άμεσα διαθέσιμη", "εσωτερι¬ 
κή - υπό κατασκευή", "εξωτερική - γη διαθέσιμη", "μη δια¬ 
θέσιμη στις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ..,) 

> Περιγραφή διαδικασιών και συνθηκών που σχετίζο¬ 
νται μετηνΑδεσμοποίητη Πρόσβαση στονΤοπικό Βρόχο. 

Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται χωρίς να απαιτεί¬ 
ται η προηγούμενη υπογραφή συμφωνίας εμπιστευτικό¬ 
τητας. 

3.2.2 Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη 
σύναψη συμφωνίας Αδεσμοποίητης Πρόσβασης, ο ΟΤΕ 
μετά από αίτηση του Δικαιούχου και την υπογραφή της 
σχετικής συμφωνίας εμπιστευτικότητας, παρέχει για κά¬ 
θε αστικό κέντρο στο οποίο ανήκουν ο Κεντρικός ή Υπαί¬ 
θριος Κατανεμητής που εξυπηρετούν τις περιοχές στις 
οποίες ο Δικαιούχους αιτείται Αδεσμοποίητης Πρόσβα¬ 
σης, τις παρακάτω, ενημερωμένες πληροφορίες: 

> Πληροφορίες αναφορικά με τα τυπικά χαρακτηριστι¬ 
κά των καλωδίων, συμπεριλαμβανομένου του τύπου και 
της ποιότητας αυτών. 

> Χαρακτηριστικά διαθέσιμης Συνεγκατάστασης (κλι¬ 
ματισμός, αδιάλειπτη παροχή ενέργειας, ασφάλεια, κλπ). 

> Την φυσική τοποθεσία (διεύθυνση) του Κ.Κ.Ο ή / και 
των υπαίθριων Κατανεμητών. 

> Τυπικές ’μάσκες’ φάσματος (ερθοίΓυπι πΐΗεΚε). 

> Πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των Το¬ 
πικών Βρόχων και τυχόν γνωστοί περιορισμοί (διαταρα¬ 
χές και ασυμβατότητες), εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι 
διαθέσιμα. 

> Τυχόν διαθέσιμα αποτελέσματα δοκιμών χΩ.δ.Ι-. 

> Συνολικό αριθμό χρησιμοποιήσιμων Τοπικών Βρόχων 
και αριθμό Τοπικών Βρόχων που χρησιμοποιούνται. 

> Προβλεπόμενοι περιορισμοί χώρου για επεκτάσεις 
του Κεντρικού Κατανεμητή, εφόσον οι σχετικές πληρο¬ 


φορίες είναι διαθέσιμες στα πλαίσια ήδη εκπονηθείσας 
τεχνικής μελέτης. 

> Τύπο πρόσβασης που προτείνεται από τον Ο.Τ.Ε., 
όπως: 

Ο Φυσική συνεγκατάσταση (απόσταση, τύπος και μέγε¬ 
θος καλωδίου (αριθμός συνεστραμένων ζευγών μεταλλι¬ 
κών καλωδίων)), ή 

Ο Απομακρυσμένη συνεγκατάσταση (σημεία εισόδου 
καλωδίων και διαθέσιμη χωρητικότητα απόσταση, τύπος 
και μέγεθος καλωδίου (αριθμός συνεστραμένων ζευγών 
μεταλλικών καλωδίων)), ή 

Ο Εικονική συνεγκατάσταση 

3.2.3 Οποιεσδήποτε προβλεπόμενες αλλαγές στα 
στοιχεία της παραγράφου 3.2.2 πρέπει να ανακοινώνο¬ 
νται εντός ευλόγου διαστήματος, όχι μικρότερου από δύο 
(2) μήνες πριν την αντίστοιχη αλλαγή. Αλλαγές που περι¬ 
λαμβάνουν έργα πολιτικού μηχανικού θα πρέπει να ανα¬ 
κοινώνονται ακόμα νωρίτερα. 

Απρόβλεπτες αλλαγές θα πρέπει να γνωστοποιούνται 
αμέσως μόλις εμφανιστεί η αντίστοιχη ανάγκη για τις αλ¬ 
λαγές αυτές. 

3.2.4 Μετά από αίτημα Δικαιούχου, ο ΟΤΕ εκτελεί δοκι¬ 
μές ποιότητας γραμμής σε καθορισμένο συνεστραμμένο 
ζεύγος μεταλλικών καλωδίων που εξυπηρετεί συγκεκρι¬ 
μένο χρήστη (για τον οποίο έχει καταθέσει αίτηση αποδε- 
σμοποίησης τοπικού βρόχου) εφόσον τέτοιες δοκιμές 
δεν έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και παρέχει τα σχετικά 
αποτελέσματα. Τ ο κόστος των δοκιμών αυτών χρεώνεται 
στον Δικαιούχο. 

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΡΟΧΩΝ 

4.1 Προδιαγραφές εξοπλισμού Δικαιούχων 

Ο εξοπλισμός των δικαιούχων θα πρέπει να είναι συμ¬ 
βατός με τα σχετικά Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα, με 
ιδιαίτερη έμφαση στα πρότυπα του ΕΤ3Ι και της ΙΤΨ , με 
ενδεικτική αναφορά στα παρακάτω: 

Πρότυπατου ΕΤ3Ι:ΤΒ 101 728 VI.1.1(2000-12), ΤΗ 102 
139 VI.1.1(2000-06), ΕΤΒ 152 θά.1 (1995-02), ΕΤΒ 152 
θά.2(1995-06), ΕΤΒ 152 θά.3(1996-12), ΕΤΒ 328 
θά.1(1996-11), Τδ 101 135 VI.4.1 (1998-02), Τδ 101 135 
VI.5.3(2000-09), Τδ 101 270-1 VI.2.1 (1999-10), Τδ 101 
388 VI.1.1(1998-11), Τδ 101 524-1 VI.1.1(2000-04), Τδ 
101 524-2 VI. 1.1 (2000-06). 

Πρότυπα της ΠΊΙ: 0992.1, 0991.1, 0922.2, 0992.2, 
0994.1,0995.1,0996.1,0997.1. 

4.2. Χαρακτηριστικά εξοπλισμού δικαιούχων 

Ο δικαιούχος πρέπει να ενημερώνει τον ΟΤΕ για βασι¬ 
κές παραμέτρους και τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλι¬ 
σμού του, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διαχείριση του 
δικτύου και της συνεγκατάστασης. 

Συγκεκριμένα πρέπει να αναφέρονται στον Ο.Τ.Ε. τα 
παρακάτω: 

> Άνω όριο ισχύος εκπομπής των ΩδΕ ΐΓ3Π0θίνθΓ5 Δι¬ 
καιούχων 

> Είδος (τρόπος) διαμόρφωσης των διαποδιαμορφω- 
τών (κώδικας) 

> Απαιτούμενη ηλεκτρική ισχύς λειτουργίας του εγκα¬ 
τεστημένου, στην περίπτωση φυσικής ή εικονικής συνε- 
γκατάστασης, εξοπλισμού 

> Θερμικές απώλειες του εγκατεστημένου, στην περί¬ 
πτωση φυσικής ή εικονικής συνεγκατάστασης εξοπλι¬ 
σμού 
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> Τεχνικές προδιαγραφές των καλωδίων που συνδέο¬ 
νται στους κατανεμητές 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

5.1. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Παροχής Πλη¬ 
ροφοριών 

Ο ενδιαφερόμενος Δικαιούχος πρέπει να καταθέσει 
γραπτή αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη 
συμφωνίας Πλήρως Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον 
Τοπικό Βρόχο (παράρτημα IV). 

Με αυτή την αίτηση ο Δικαιούχος, γνωστοποιεί στον 
ΟΤΕ τις περιοχές όπου προτίθεται να δραστηριοποιηθεί 
για την παροχή της Πλήρως Αδεσμοποίητης Πρόσβασης 
στον Τοπικό Βρόχο. Για τις πληροφορίες της παραγρά¬ 
φου 3.2.1, οι εν λόγω περιοχές προσδιορίζονται στο σχε¬ 
τικό έντυπο σε επίπεδο νομού ή δήμου/ κοινότητας. Για 
τις πληροφορίες της παραγράφου 3.2.2 απαιτείται και ο 
προσδιορισμός συγκεκριμένου/ νων αστικών κέντρων. 

5.2 Συμφωνία εμπιστευτικότητας 

Η Συμφωνία Εμπιστευτικότητας καλύπτει τις πληροφο¬ 
ρίες της παραγράφου 3.2.2 που ανταλλάσσονται στα 
πλαίσια της συνεργασίας των δύο πλευρών, οι οποίες 
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

Ο Δικαιούχος πρέπει να υποβάλλει στον Ο ,Τ. Ε την εν λό¬ 
γω συμφωνία, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσω¬ 
πο της εταιρίας, πριν του δοθούν οι παραπάνω πληροφο¬ 
ρίες. 

5.3 Παροχή πληροφοριών 

5.3.1. Οι πληροφορίες αποστέλλονται εντός πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτη¬ 
σης του Δικαιούχου, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης 
του τελευταίου να υπογράψει σχετική συμφωνία εμπι¬ 
στευτικότητας για τις πληροφορίες της παραγράφου 

3.2.2. Για την αίτηση παροχής των πληροφοριών της πα¬ 
ραγράφου 3.2.2 δεν απαιτείται η προηγούμενη υποβολή 
αίτησης παροχής των πληροφοριών της παραγράφου 

3.2.1. 

5.3.2 Για πληροφορίες σχετικά με το παρόν υπόδειγμα 
προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο¬ 
νται: 

ΟΤΕΑ.Ε. 

Δ/νση Ανταγωνισμού & Τιμολογιακής Πολιτικής 

Υποδ/νση Τηλεπ. Παροχών 

Δ.Μ. ΟΤΕ, Κηφισίας 99, 151 25 Μαρούσι, 

Ραχ: 611 8001 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΒΡΟΧΩΝ 

Η αίτηση παροχής Τοπικών Βρόχων μπορεί να αφορά: 

• Ενεργό συνεστραμμένο ζεύγος μεταλλικών καλω¬ 
δίων μέσω του οποίου παρέχονται τηλεπ. υπηρεσίες σε 
υφιστάμενους συνδρομητές του ΟΤΕ. 

• Ανενεργό συνεστραμμένο ζεύγος μεταλλικών καλω¬ 
δίων το οποίο δεν χρησιμοποιείται για παροχή τηλεπικοι¬ 
νωνιακών υπηρεσιών. 

6.1. Αίτηση παροχής ενεργών τοπικών βρόχων 

6.1.1. Ο Δικαιούχος καταθέτει την αίτηση παροχής 
Το.Β., (παράρτημα IV) στην αρμόδια Υπηρεσία και λαμβά¬ 
νει αριθμό πρωτοκόλλου. 

6.1.2 Η αίτηση παροχής ενεργού Το.Β. περιλαμβάνει 
την έγγραφη εξουσιοδότηση - δήλωση του χρήστη προς 
τον Δικαιούχο, με την οποία θα δηλώνει ότι επιθυμεί να με¬ 
ταφέρει σε αυτόν τη χρήση συνεστραμμένου ζεύγους με¬ 
ταλλικών καλωδίων το οποίο έχει εγκαταστήσει ο ΟΤΕ. 


Η εξουσιοδότηση του πελάτη για την αλλαγή χρήσης 
υπάρχοντος συνεστραμμένου ζεύγους μεταλλικών καλω¬ 
δίων σημαίνει ότι επιθυμεί να παραιτηθεί από τις υπηρε¬ 
σίες που του παρέχονται μέσω του καλωδίου αυτού από 
τον ΟΤΕ και κατά συνέπεια ισοδυναμεί με αίτηση διακο¬ 
πής της συνδρομής όλων των υπηρεσιών που του παρέ¬ 
χονται από τον ΟΤΕ, μέσω του εν λόγω καλωδίου. 

Με την παρούσα εξουσιοδότηση-δήλωση ο πελάτης 
δεσμεύεται να εξοφλήσει απολογιστικά τον τελικό λογα¬ 
ριασμό που θα εκδοθεί για τις υπηρεσίες που ελάμβανε 
από τον ΟΤΕ μέχρι την ημερομηνία διακοπής και αναλαμ¬ 
βάνει την υποχρέωση να επιστρέφει στον ΟΤΕ τις οποια¬ 
δήποτε τερματικές διατάξεις (κυριότητας του ΟΤΕ) που 
είχε εγκαταστήσει ο τελευταίος στο χώρο του για την 
υποστήριξη της παροχής των λαμβανομένων υπηρεσιών. 

6.1.3. Οι αιτήσεις ικανοποιούνται κατά σειρά προτεραι¬ 
ότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσής τους. 

6.1.4. Ο ΟΤΕ απαντά εντός δέκα (10) εργασίμων ημε¬ 
ρών, γνωστοποιώντας στον Δικαιούχο εάν ο αιτούμενος 
Τοπικός Βρόχος είναι επιλέξιμος για αδεσμοποίητη πρό¬ 
σβαση. 

6.1.5 Αμέσως μετά την γνωστοποίηση της απάντησης 
του ΟΤΕ προς το Δικαιούχο, και εφόσον αυτή απαντά θε¬ 
τικά στο αίτημα του, η παραγγελία οριστικοποιείται με την 
άμεση υπογραφή της σχετικής συμφωνίας αδεσμοποίη¬ 
της πρόσβασης μεταξύ ΟΤΕ και Δικαιούχου. 

6.1.6 Εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ορι¬ 
στικοποίηση της παραγγελίας, ο ΟΤΕ εκτελεί την παραγ¬ 
γελία και παραδίδει στον Δικαιούχο το συνεστραμμένο 
ζεύγος μεταλλικών καλωδίων. 

Η παροχή του συνεστραμμένου ζεύγους μεταλλικών 
καλωδίων συμπεριλαμβάνει τον τερματισμό στον Ενδιά¬ 
μεσο Κατανεμητή και τη συντήρησή του. Δύναται, μετά 
από σχετικό αίτημα του Δικαιούχου, να περιλαμβάνει και 
τη δοκιμή του ζεύγους στο οποίο παρέχεται αδεσμοποίη¬ 
τη πρόσβαση, η οποία θα χρεώνεται. 

Τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες μέρες πριν από το πέ¬ 
ρας των εργασιών παράδοσης του Το.Β, Ο ΟΤΕ ενημε¬ 
ρώνει τον Δικαιούχο με φαξ για την ημερομηνία διάθεσής 
του, η οποία συμπίπτει με το πέρας των εν λόγω εργα¬ 
σιών. 

6.1.7 Ο Δικαιούχος υποχρεούται να επιβεβαιώσει γρα- 
πτώς την ημερομηνία παραλαβής του Τοπικού Βρόχου 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
διάθεσης, άλλως θεωρείται ότι αποδέχεται την παράδο¬ 
ση από την ημερομηνία διάθεσης του Τοπικού Βρόχου, 
σύμφωνα με τα παραπάνω υπό 6.1.6. 

6.1.8 Ο ΟΤΕ και ο Δικαιούχος λαμβάνουν όλα τα ανα¬ 
γκαία μέτρα, για την ελαχιστοποίηση της διακοπής των 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που παρέχονται στον χρή¬ 
στη, μέσω του ζεύγους στο οποίο παρέχεται αδεσμοποί¬ 
ητη πρόσβαση. 

6.2. Αίτηση παροχής ανενεργών τοπικών βρόχων 

6.2.1. Ο Δικαιούχος καταθέτει την αίτηση παροχής 
Το.Β., συμπληρωμένη απαραιτήτως με τη διεύθυνση του 
χρήστη, (παράρτημα IV) στην αρμόδια Υπηρεσία και λαμ¬ 
βάνει αριθμό πρωτοκόλλου. 

6.2.2. Οι αιτήσεις ικανοποιούνται κατά σειρά προτεραι¬ 
ότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσής τους. 

6.2.3. Ο ΟΤΕ απαντά εντός δέκα (10) εργασίμων ημε¬ 
ρών γνωστοποιώντας στον Δικαιούχο εάν ο αιτούμενος 
Τοπικός Βρόχος είναι επιλέξιμος για αδεσμοποίητη πρό¬ 
σβαση. 
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6.2.4. Αμέσως μετά την γνωστοποίηση της απάντησης 
του ΟΤΕ προς το Δικαιούχο, και εφόσον αυτή απαντά θε¬ 
τικά στο αίτημα του, η παραγγελία οριστικοποιείται με την 
άμεση υπογραφή της σχετικής συμφωνίας αδεσμοποίη- 
της πρόσβασης μεταξύ ΟΤΕ και Δικαιούχου. 

6.2.5. Εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ορι¬ 
στικοποίηση της παραγγελίας, ο ΟΤΕ εκτελεί την παραγ¬ 
γελία και παραδίδει στον Δικαιούχο το ανενεργό συνε¬ 
στραμμένο ζεύγος μεταλλικών καλωδίων. 

Η παροχή του συνεστραμμένου ζεύγους μεταλλικών 
καλωδίων συμπεριλαμβάνει τον τερματισμό στον Ενδιά¬ 
μεσο Κατανεμητή και τη συντήρησή του. Δύναται, μετά 
από σχετικό αίτημα του Δικαιούχου, να περιλαμβάνει και 
τη δοκιμή του ζεύγους στο οποίο παρέχεται αδεσμοποίη- 
τη πρόσβαση, η οποία θα χρεώνεται. 

Ο ΟΤΕ θα πραγματοποιεί τις τυχόν απαιτούμενες εργα¬ 
σίες γεφύρωσης μεταξύ κυρίου και απερχόμενου δικτύ¬ 
ου στον υπαίθριο κατανεμητή. 

6 . 2 . 6 . 

6.2.6.1 Τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες μέρες πριν από 
το πέρας των εργασιών παράδοσης του Το. Β, Ο ΟΤΕ ενη¬ 
μερώνει τον Δικαιούχο με φαξ για την ημερομηνία διάθε¬ 
σής του, η οποία συμπίπτει με το πέρας των εν λόγω ερ¬ 
γασιών. 

6.2.6.2 Ο Δικαιούχος μπορεί να αρνηθεί να παραλάβει 
το συγκεκριμένο συνεστραμένο ζεύγος μεταλλικών κα¬ 
λωδίων, στην περίπτωση που, όπως προκύπτει μετά από 
έλεγχο που διεξάγεται από τον ίδιο το Δικαιούχο, ή τον 
Ο.Τ.Ε., τα τεχνικά χαρακτηριστικά του παρεχόμενου συ¬ 
νεστραμμένου ζεύγους, δεν είναι σύμφωνα με τις προ¬ 
διαγραφές του κατασκευαστή του. 

6.2.7 Ο Δικαιούχος υποχρεούται να επιβεβαιώσει γρα- 
πτώς την ημερομηνία παραλαβής του Τοπικού Βρόχου 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
διάθεσης, άλλως θεωρείται ότι αποδέχεται την παράδο¬ 
ση από την ημερομηνία διάθεσης του Τοπικού Βρόχου, 
σύμφωνα με τα παραπάνω υπό 6.2.6. 

6.2.8. Ο ανενεργός Το.Β. θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
εντός τριών (3) μηνών από την παράδοση του στον Δικαι¬ 
ούχο, άλλως ο ΟΤΕ μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία 
του και να τον διαθέσει ελεύθερα. 

Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα του σχετικού ελέγχου ως 
προς το ανυφίσταται εκμετάλλευση του Τοπικού Βρόχου 
από τον Δικαιούχο. Οι όροι του ελέγχου είναι αντικείμενο 
ειδικής συμφωνίας με τον Δικαιούχο, ο οποίος έχει το δι¬ 
καίωμα να παρίσταται κατά τη διεξαγωγή του. 

6.3 Διαδικασίες αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων 

6.3.1. Ο ΟΤΕ στα πλαίσια της συντήρησης του δικτύου 
του, διατηρεί τους βρόχους του δικτύου πρόσβασης 
στην κατάσταση που απαιτείται για την υποστήριξη υπη¬ 
ρεσιών στα πλαίσια της υποχρέωσής του να παρέχει Κα¬ 
θολική υπηρεσία, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις 
επιμέρους Συμφωνίες Επιπέδου Υπηρεσιών (Βθιύιοθ Εον- 
θΙ ΑρΓΘθπίθηΙε) που συνάπτονται με τους Δικαιούχους. 

Στην αρμοδιότητά του εμπίπτουν: 

'λ Ο εντοπισμός και ο έλεγχος παρεμβολών 

ν' Η επέμβαση για την άρση προβλημάτων που σχετίζο¬ 
νται με τυχόν δυσλειτουργίες των τοπικών βρόχων. 

6.3.2. Για την άρση προβλημάτων που αφορούν βρό¬ 
χους που χρησιμοποιούνται από Δικαιούχους, ο ΟΤΕ προ¬ 
τείνει την τήρηση της ακόλουθης διαδικασίας: 

ν' Αρχικά ο Δικαιούχος ελέγχει εάν η αναφερθείσα βλά¬ 
βη προέρχεται από τις εγκαταστάσεις του Χρήστη, ή από 


το τμήμα του δικτύου που μεσολαβεί μεταξύ του Ενδιά¬ 
μεσου Κατανεμητή και του ενεργού εξοπλισμού του Δι¬ 
καιούχου. 

ν' Στην περίπτωση που δεν εντοπίζεται τέτοιο σφάλμα 
γίνεται αναγγελία της βλάβης από τον Δικαιούχο στο βλα- 
βοληπτικό κέντρο της τηλεπικοινωνιακής περιοχής στην 
οποία ανήκει ο κεντρικός κατανεμητής ΟΤΕ, και συνδέο¬ 
νται οιΤοπικοι'Βρόχοιτου Δικαιούχου. Η αναγγελία θα πε¬ 
ριλαμβάνει όλα τα στοιχεία για τη αναγνώριση της βλά¬ 
βης, καθώς και τα αποτελέσματα των μετρήσεων που τυ¬ 
χόν έχουν διεξαχθεί από τον φορέα. 

ν' Επιβεβαίωση του προβλήματος και εξέταση πιθανών 
λύσεων από τον ΟΤΕ. Στα πλαίσια αυτά ο ΟΤΕ συντάσσει 
έγγραφη αναφορά, την οποία κοινοποιεί στον Δικαιούχο. 

6.3.3. Σύμφωνα με την αρχή της μη-διάκρισης, ο ΟΤΕ 
οφείλει να αντιμετωπίζει τις αναφορές βλαβών που γίνο¬ 
νται από τον Δικαιούχο, με τον ίδιο τρόπο που αντιμετω- 
πίζειτέτοιες αναφορές όταν γίνονται από τους δικούςτου 
πελάτες. 

6.3.4. Οι προθεσμίες που ακολουθεί ο ΟΤΕ για την επι¬ 
διόρθωση των βλαβών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες 
από τις αντίστοιχες που εφαρμόζει στις δικές του υπηρε¬ 
σίες, ή τις συνδεδεμένες με αυτόν εταιρίες, με την επιφύ¬ 
λαξη όσων ορίζονται στη συγκεκριμένη Συμφωνία Επιπέ¬ 
δου Υπηρεσιών που συνάπτει ο ΟΤΕ με τον εκάστοτε Δι¬ 
καιούχο. 

6.3.5. Σε κάθε περίπτωση που η διάρκεια της διαπιστω¬ 
μένης βλάβης είναι μεγαλύτερη από έξι (6) ώρες μηνιαίως 
για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών συντήρησης 
που θα είναι προγραμματισμένες έτσι ώστε να προκα- 
λούντην μικρότερη δυνατή ενόχληση στους χρήστες και 
μόνο εφόσον είναι εντελώς απαραίτητο για την εκτέλεση 
των εν λόγω εργασιών, ο Δικαιούχος μπορεί να ζητήσει 
την πίστωση των αναλογούντων τελών για την περίοδο 
της διαπιστωμένης βλάβης. Τα ανωτέρω ισχύουν με την 
επιφύλαξη όσων τυχόν ορίζονται στην Συμφωνία Επιπέ¬ 
δου Υπηρεσιών (δθΓνίοθ ΕονεΙ ΑρΓθΘπίθηΐ) με τον εκάστο¬ 
τε Δικαιούχο η οποία προβλέπει δικαίωμα πίστωσης τε¬ 
λών για βλάβη μικρότερης διάρκειας. 

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ & ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

7.1. Ως προγραμματισμένη εργασία νοείται, η δραστη¬ 
ριότητα σε ένα τοπικό βρόχο ή σε ενεργό / παθητικό εξο¬ 
πλισμό στο τερματικό σημείο του δικτύου στις εγκατα¬ 
στάσεις του πελάτη ή στον Κεντρικό ή Υπαίθριο Κατανε¬ 
μητή ΟΤΕ, η οποία: 

-είναι εκ των προτέρων γνωστή και σχεδιασμένη και 

-μπορεί να θέσει εκτός λειτουργίας τον τοπικό βρόχο, ή 
να επηρεάσει προσωρινά τη ποιότητα της προσφερόμε- 
νης υπηρεσίας του Δικαιούχου στον πελάτη του, ή να δη¬ 
μιουργήσει προσωρινές διακοπές στην παροχή της. 

Στις προγραμματισμένες εργασίες εμπίπτουν : επεκτά¬ 
σεις Κέντρων, μεταζεύξεις, αναβάθμιση του συνδρομητι¬ 
κού δικτύου, καθώς και τυχόν διαδικασίες ελέγχου, με¬ 
τρήσεων και συντήρησης τοπικών βρόχων. 

7.1.1. Στην αρμοδιότητα του ΟΤΕ εμπίπτει κάθε επέμ¬ 
βαση και τροποποίηση της κατάστασης των βρόχων του 
δικτύου πρόσβασης. 

7.1.2. Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα επεμβάσεων και 
διαμόρφωσης της κατάστασης των βρόχων για λόγους 
αναβάθμισης των δυνατοτήτων του δικτύου πρόσβασης, 
υποστήριξης νέων ή υφιστάμενων υπηρεσιών. 

7.1.3 Ο ΟΤΕ διατηρείτο δικαίωμα διεξαγωγής μετρήσε- 
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ων και ελέγχων, που είναι δυνατό να επιφέρουν παρενο¬ 
χλήσεις στην υποστήριξη υπηρεσιών χϋ31-., με την επι¬ 
φύλαξη της παραγράφου 7.2. 

7.2.0 ΟΤΕ θα ενημερώνει εγγράφως και εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος τον Δικαιούχο, για όλες τις προ¬ 
γραμματισμένες εργασίες (σύμφωνα με τα παραπάνω 
υπό 7.1) που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα των 
υπηρεσιών αποδεσμοποίησης που του παρέχονται, ανα- 
φέρονταςτην ακριβή ημερομηνία και ώρα, καθώς και την 
υπολογιζόμενη διάρκεια των εργασιών, τα συνεστραμένα 
ζεύγη τα οποία θα επηρεασθούν από την διακοπή των ερ¬ 
γασιών, καθώς και τους λόγους που επιβάλουν τις εργα¬ 
σίες αυτές. 

7.2.1. Προγραμματισμένες εργασίες εκτελούνται σε 
συγκεκριμένη μέρα και ώρα, ύστερα από σχετική συμφω¬ 
νία με τον Δικαιούχο. 

7.2.2. Σε κάθε περίπτωση, ο ΟΤΕ θα καταβάλει τη μέγι- 
στη δυνατή προσπάθεια ώστε να μειώνονται στο ελάχιστο 
οι διακοπές σε σημεία του Τοπικού Βρόχου. 

7.2.3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας είναι δυνατό να δια¬ 
κοπεί η πρόσβαση σε μερικά, ή και σε όλα τα συνεστρα¬ 
μένα ζεύγη μεταλλικών καλωδίων. Στην περίπτωση αυτή 
ο ΟΤΕ ενημερώνει όλους τους Δικαιούχους, επιβεβαιώ¬ 
νοντας εγγράφως (με αποστολή φαξ) τα σχετικά προβλή¬ 
ματα, ενώ λαμβάνει συγχρόνως άλατα αναγκαία μέτρα με 
στόχο να αποκαταστήσει το συντομότερο δυνατό και χω¬ 
ρίς να προβεί σε απαγορευμένες διακρίσεις, τη διακοπή. 

7.2.4. Στην έννοια της ανωτέρας βίας εμπίπτουν μεταξύ 
άλλων: ασυνήθης κακοκαιρία, φυσικές καταστροφές, 
πλημμύρες, πυρκαγιά, κεραυνοί καθώς και τρομοκρατι¬ 
κές επιθέσεις. 

7.2.5. Επίσης διακοπή των υπηρεσιών πρόσβασης μπο¬ 
ρεί να προκληθεί από εργασίες τρίτων (π.χ. έργα οδοποι¬ 
ίας). 

7.3. Σε κάθε άλλη περίπτωση που επιβάλει εργασίες επι¬ 
διόρθωσης του δικτύου, ο ΟΤΕ δύναται να διακόψει την 
παροχή πρόσβασης στον Το. Β. σε ένα Δικαιούχο, αφού 
προηγουμένως τον ενημερώσει τηλεφωνικά και προβεί 
σε επιβεβαίωση με την αποστολή σχετικού φαξ, επιση- 
μαίνοντας τη φύση της βλάβης, καθώς και τον χρόνο που 
υπολογίζεται ότι θα απαιτήσει η αποκατάστασή της. 

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Για την εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού των Δι¬ 
καιούχων στο δίκτυο πρόσβασης προβλέπεται ότι θα 
απαιτηθεί τήρηση των ακόλουθων διαδικασιών: 

8.1 Προσκόμιση πιστοποιητικών των κατασκευαστών 
του εξοπλισμού για τη συμμόρφωσή του μετά εγκεκριμέ¬ 
να Ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα. 

8.2 Διενέργεια δοκιμαστικής εγκατάστασης σε εργα¬ 
στηριακό περιβάλλον του ΟΤΕ για διάστημα δύο εβδομά¬ 
δων, εφόσον ο εξοπλισμός δεν εμπίπτει στην κατηγορία 
των συσκευών που συμμορφώνονται προς την απαίτηση 
της προηγούμενης παραγράφου. 

9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟ¬ 
ΧΟΥ 

Η αδεσμοποίητη πρόσβαση στοντοπικό βρόχο δεν είναι 
δυνατή για τις ακόλουθες περιπτώσεις : 

9.1. Στην περίπτωση που έχει ήδη γίνει αντικατάσταση 
καλωδίων χαλκού με καλώδια Οπτικών Ινών (ΟΙ), στο πλαί¬ 
σιο της τεχνολογίας ΡΤΤΟ, που αναπτύσσει και εγκαθιστά 


ο ΟΤΕ. Συγκεκριμένα το χάλκινο καλώδιο περιορίζεται 
στο απερχόμενο δίκτυο από την ΟΝυ (Κν) μέχρι τον συν¬ 
δρομητή ενώ το κύριο δίκτυο έχει αντικατασταθεί από κα¬ 
λώδιο ΟΙ. Σε αυτή την περίπτωση ο ΟΤΕ δεν παρέχει το 
τμήμα από την ΟΝυ ως τον Κεντρικό Κατανεμητή. 

9.2. Στις γραμμές με ενεργό ή παθητικό εξοπλισμό που 
μπορεί αποδεδειγμένα να προκαλέσει παρεμβολές στο 
μεταδιδόμενο σήμα. Τέτοιες γραμμές είναι οι γραμμές 
στις οποίες έχει γίνει υπέρθεση συνδρομητικού φερεσύ- 
χνου ή ΡΟΜ. 

9.3 Στις γραμμές στις οποίες συνδέονται κοινόχρηστα 
τηλέφωνα (τηλεφωνικοί θάλαμοι). 

9.4. Γιατη διατήρηση της απαιτούμενης εφεδρικής χω¬ 
ρητικότητας στοντοπικό βρόχο και για υπηρεσίες εθνικής 
ασφάλειας ή και έκτακτης ανάγκης. 

9.5. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ ευθύνεται να τεκμηριώ¬ 
σει ειδικά το συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο δεν είναι 
δυνατή η διάθεση του συγκεκριμένου βρόχου. Η τεκμη¬ 
ρίωση πρέπει να γίνεται εγγράφως, εντός δέκα (10) ερ¬ 
γάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήμα¬ 
τος του Δικαιούχου. 

10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΒΡΟΧΟΥ 

10.1. Με την επιφύλαξη διαφορετικής συμφωνίας μετα¬ 
ξύ ΟΤΕ και Δικαιούχου, ελάχιστος χρόνος παροχής της 
υπηρεσίας, είναι οι δώδεκα (12) μήνες, μετά το πέρας των 
οποίων η σύμβαση ανανεώνεται αυτοδίκαια για ένα χρό¬ 
νο, εφόσον ο Δικαιούχος συνεχίσει να χρησιμοποιεί το 
Αδεσμοποίητο ζεύγος και δεν εκφράσει εγγράφως επι¬ 
θυμία διακοπής της σχετικής σύμβασης με τον ΟΤΕ. Ανα¬ 
προσαρμογή από τον Ο.Τ.Ε. των οικονομικών όρων της 
παροχής Αποδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό 
Βρόχο δικαιολογείται και επιτρέπεται, μόνο υπό την αίρε¬ 
ση της τήρησης της υποχρέωσης κοστοστρέφειας. 

11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

11.1. Ως ημερομηνία έναρξης χρέωσης του τοπικού 
βρόχου θεωρείται η ημερομηνία διάθεσής του, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα παραπάνω υπό 6.1.6. και 6.2.6, ανε¬ 
ξάρτητα εάν χρησιμοποιείται απ’ αυτή την ημερομηνία. 

11.2. Ο Δικαιούχος υποχρεούται να καταβάλλει, από 
την ημερομηνία διάθεσης της υπηρεσίας πλήρως Αδε- 
σμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο τα τέλη που 
καθορίζονται από το ισχύον τιμολόγιο του ΟΤΕ. 

11.2.1. α προβλεπόμενα από το τιμολόγιο μηνιαία τέλη 
παροχής της υπηρεσίας, καταβάλλονται: 

ν' Καθ’ όλη τη διάρκεια διάθεσης της υπηρεσίας 

ν' από την ημερομηνία προσωρινής διακοπής της υπη¬ 
ρεσίας λόγω οφειλής, μέχριτην ημερομηνία καταγγελίας 
της σύμβασης. 

11.2.2. Τα τέλη αναλύονται στον ατομικό λογαριασμό 
του Δικαιούχου, ο οποίος αποστέλλεται στην διεύθυνση 
που ορίζει ο Δικαιούχος στην αίτησή του και εξοφλείται 
εμπρόθεσμα. 

11.3. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος αμφισβητεί την 
ορθότητα του λογαριασμού, πρέπει να ζητήσει εγγρά- 
φως, από το αρμόδιο γραφείο της περιοχής, εντός μηνός 
από τη λήξη προθεσμίας πληρωμής την εξέταση / διόρ¬ 
θωση του λογαριασμού με την επιφύλαξη της πληρωμής 
των μηνιαίων τελών. 

11.4. Αν ο Δικαιούχος δεν εξοφλήσει εμπρόθεσμα τον 
λογαριασμό του, ο ΟΤΕ δικαιούται: 
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α. Μετά από έγγραφη ενημέρωση τουλάχιστον τριάντα 
(30) ημερών πριν: 

ν' Να διακόψει προσωρινά την υπηρεσία στην οποία 
αναφέρεται η ανεξόφλητη οφειλή 
ν' Να αναστείλει τη διακοπή της υπηρεσίας του Αδε- 
σμοποίητου Τοπικού Βρόχου λόγω οφειλής, σύμφωνα με 
τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από αυτόν και να εν¬ 
σωματώνει τη σχετική οφειλή σε επόμενο ή επόμενους 
λογαριασμούς του Δικαιούχου. 

β. Εάν δεν εξοφληθεί ή διακανονιστεί η οφειλή εντός 
εξήντα (60) ημερών, από το πέρας της προσωρινής δια¬ 
κοπής, και μετά την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ει¬ 
δοποίησης προς τον Δικαιούχο, ο ΟΤΕ δικαιούται: 
ν' Να διακόψει οριστικά την υπηρεσία 
ν' Να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση με τον Δικαι¬ 
ούχο. 

11.5. Στις περιπτώσεις απάτης και επανειλημμένης εκ¬ 
πρόθεσμης εξόφλησης, ή μη εξόφλησης λογαριασμών, 
είναι δυνατή η οριστική διακοπή της υπηρεσίας προς τον 
Δικαιούχο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

11.6. Τα μηνιαία τέλη, προκαταβάλλονται με την έκδοση 
των λογαριασμών. Τα μηνιαία τέλη υπολογίζονται σύμ¬ 
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παραγρ. 5 του Κανο¬ 
νισμού Αρχών Κοστολόγησης και Τιμολόγησης, (Απόφα¬ 
ση Ε.Ε.Τ.Τ. 211/3/16-3-2001). Το δε τέλος σύνδεσης υπο¬ 
λογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, 
παραγρ. 8 του παραπάνω Κανονισμού. 

11.7. Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται με τον ισχύο- 
ντα ΦΠΑ. 

11.8. Για κάθε ημέρα καθυστέρησης άρσηςτης βλάβης, 
πέραν των προβλεπομένων κατά περίπτωση προθεσμιών 
άρσης και εφόσον οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα 
του ΟΤΕ, ο Δικαιούχος θα πιστώνεται με το 1/30 των ανα- 
λογούντων μηνιαίων τελών, σύμφωνα με την παράγραφο 

6.3.5, με την επιφύλαξη διαφορετικής συμφωνίας με τον 
Δικαιούχο, η οποία προβλέπει μεγαλύτερο ποσοστό. 

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ 
1.1.0 ΟΤΕ παρέχει στους Δικαιούχους επαρκή πληρο¬ 
φόρηση, σε στοιχεία που διαμορφώνουν την παροχή της 
υπηρεσίας της αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό 
βρόχο. 

1.2. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή Συνε- 
γκατάστασης πρέπει να γίνεται εγγράφως από τους εν¬ 
διαφερομένους. 

1.3. Ο Δικαιούχος υποβάλλει στον Ο.Τ.Ε. "Αίτηση εκδή¬ 
λωσης ενδιαφέροντος / παροχής πληροφοριών Συνεγκα- 
τάστασης" (παράρτημα IV) για να ενημερωθεί για τα δια¬ 
θέσιμα κέντρα του ΟΤΕ στις περιοχές ενδιαφέροντος του 
και τις δυνατότητες συνεγκατάστασης. 

1.4. Για κάθε αστικό κέντρο για το οποίο ο Δικαιούχος 
ενδιαφέρεται για συνεγκατάσταση θα πρέπει να υποβά¬ 
λει αίτηση για εκπόνηση Τεχνικής Μελέτης Συνεγκατά- 
στασης, εφόσον τέτοια μελέτη δεν έχει ήδη εκπονηθεί 
από τον ΟΤΕ. 

1.5. Η Τεχνική Μελέτη Συνεγκατάστασης περιλαμβάνει 
την Φυσική ή/ και την Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση, 
σύμφωνα με το αίτημα του Δικαιούχου. Η Απομακρυσμέ¬ 
νη Συνεγκατάσταση δύναται να ζητηθεί είτε αυτοτελώς, 
είτε επικουρικώς για την περίπτωση που προκύπτει ότι η 
Φυσική Συνεγκατάσταση δεν είναι δυνατή. 


1.6. Για κάθε Κεντρικό Κατανεμητή που βρίσκεται στις 
περιοχές όπου ο Δικαιούχος επιθυμεί να έχει Αδεσμοποί- 
ητη Πρόσβαση στους Τοπικούς Βρόχους, ο Ο.Τ.Ε παρέ¬ 
χει ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με: 

ί. Διαθεσιμότητα και μορφή Συνεγκατάστασης (ακριβή 
σχέδια του χώρου στην περίπτωση που έχει ήδη εκπονη¬ 
θεί τεχνική μελέτη για το συγκεκριμένο αστικό κέντρο εν¬ 
διαφέροντος του Δικαιούχου). 

Ιί. Χαρακτηριστικά διαθέσιμης Συνεγκατάστασης (κλι¬ 
ματισμός, αδιάλειπτη παροχή ενέργειας, ασφάλεια, κλπ), 
τεχνικοί περιορισμοί, όροι και συνθήκες χρήσης, 
ίϋ. Συνθήκες πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, 
ιν. Τυχόν αποτελέσματα δοκιμών για το συγκεκριμένο 
κέντρο. 

Οι παραπάνω υπό Ν, ίϋ, ίν πληροφορίες, παρέχονται με¬ 
τά από σχετικό αίτημα του Δικαιούχου και για κάθε Υπαί¬ 
θριο Κατανεμητή που βρίσκεται στις περιοχές όπου ο Δι¬ 
καιούχος επιθυμεί να έχει αδεσμοποίητη πρόσβαση 
στους Τοπικούς Βρόχους, εφόσον είναι διαθέσιμες. 

1.7. Στα πλαίσια της εκπονηθείσας Τεχνικής Μελέτης, ο 
Ο.Τ.Ε αποστέλλει στον Δικαιούχο λεπτομερή προσφορά 
στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

ι. Τεχνική περιγραφή των έργων που τυχόν απαιτούνται 
για τη διαμόρφωση χώρων συνεγκατάστασης 
ιι. Προϋπολογισμός των έργων 
ιιι. Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
ιν. Αριθμός Δικαιούχων που εξεδήλωσαν ενδιαφέρον 
για το συγκεκριμένο κέντρο. 

1.8. Οι παραπάνω υπό 1.6 πληροφορίες καθώς και η 
προσφορά (παραπάνω υπό 1.7) παρέχονται εντός δια¬ 
στήματος δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, από την 
υποβολή απότον Δικαιούχο Αίτησης Εκπόνησης Τεχνικής 
Μελέτης Συνεγκατάστασης, εφόσον για το συγκεκριμένο 
αστικό κέντρο δεν γίνει η σχετική τεχνική μελέτη, ενώ το 
χρονικό διάστημα περιορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες 
μέρες από την υποβολή Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέρο¬ 
ντος/ Παροχής Πληροφοριών Συνεγκατάστασης, εφόσον 
έχει ήδη εκπονηθεί Τεχνική Μελέτη Συνεγκατάστασης για 
το συγκεκριμένο αστικό κέντρο. 

1.9. Οι χώροι δεσμεύονται βάσει σειράς προτεραιότη¬ 
τας, σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης της σχετι¬ 
κής αίτησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος/ Παροχής Πλη¬ 
ροφοριών Συνεγκατάστασης. 

1.10. Εφόσον ο Δικαιούχος αποδεχτείτη προσφορά του 
ΟΤΕ, πρέπει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών να υπο¬ 
γράψει τη σχετική συμφωνία. 

1.11. Η χρέωση της αρχικής τεχνικής μελέτης επιβαρύ¬ 
νει τους Δικαιούχους και υπολογίζεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 4, παραγρ. 6, εδάφια α και β του Κα¬ 
νονισμού Αρχών Κοστολόγησης και Τιμολόγησης, (Από¬ 
φαση ΕΕΤΤ 211/3/16-3-2001). 

1.12. Ο ΟΤΕ, αμέσως μετά την υπογραφή της συμφω¬ 
νίας συνεγκατάστασης θα ξεκινήσει τις σχετικές εργα¬ 
σίες, τις οποίες θα ολοκληρώσει σύμφωνα με το προανα- 
φερόμενο χρονοδιάγραμμα της Τεχνικής Μελέτης καιπά- 
ντως εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος που δεν 
υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της 
συμφωνίας συνεγκατάστασης, με έναν τουλάχιστο Δικαι¬ 
ούχο, ανά κέντρο. 

1.13. Σε κάθε περίπτωση ο Ο.Τ.Ε διαθέτει στους Δικαι¬ 
ούχους, ισοδύναμους χώρους Συνεγκατάστασης με εκεί¬ 
νους που παρέχει για τις δικές του υπηρεσίες ή τις συν- 
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δεδεμένες με αυτόν εταιρίες, με τους ίδιους όρους και 
στα ίδια χρονικά πλαίσια. 

2. ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

2.1. Οι μορφές της Συνεγκατάστασης που προτίθεται 
να προσφέρει ο ΟΤΕ είναι: 

> Φυσική Συνεγκατάσταση 

> Εικονική Συνεγκατάσταση 


> Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση 

2.1.1. Σε γενικές γραμμές η επιλογή για τη μορφή Συνε- 
γκατάστασης καθορίζεται από την ύπαρξη ή όχι διαθέσι¬ 
μου χώρου και την βούληση ή όχι του Δικαιούχου να ανα- 
λάβειτη συντήρηση του εξοπλισμού του δικτύου του. Στο 
γενικό διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζεται η διαδι¬ 
κασία αυτή: 



Ειδικότερα ισχύουν τα εξής: 

2.2. Φυσική Συνεγκατάσταση 

2.2.1. Για το σκοπό αυτό διατίθεται σε κτίρια που στεγά¬ 
ζουν Αστικά Κέντρα ειδικά διαμορφωμένος χώρος (σύμ¬ 
φωνα με την περιγραφή του παραρτήματος I), προκειμέ- 
νου να εγκατασταθούν εκεί διατάξεις σχετικές για την πα¬ 
ροχή, αποκλειστικά και μόνο, του Αδεσμοποίητου Τοπικού 
Βρόχου. 

2.2.2. Στο χώρο αυτό και σε κοινό για όλους του Δικαι¬ 
ούχους κατανεμητή του ΟΤΕ, ή ανεξάρτητο, ή σε κατανε¬ 
μητή που θα εγκαθιστά ο Δικαιούχος θα τερματίζεται με 
ευθύνη του ΟΤΕ, συνδετικό καλώδιο μέσω του οποίου θα 
παρέχεται η πρόσβαση στους Τοπικούς Βρόχους. 

2.2.3. Παράλληλα στο χώρο αυτό ο ΟΤΕ θα προσφέρει 
στους Δικαιούχους ηλεκτρική ενέργεια, κλιματισμό, πυ¬ 
ρανίχνευση, πυρασφάλεια κτλ., ευκολίες (σύμφωνα με την 
αναλυτική περιγραφή του Παραρτήματος I) προκειμένου 
να μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου για 
την παροχή υπηρεσιών αδεσμοποίητου τοπικού βρόχου 
και να εξασφαλισθεί ισότιμη διαχείριση, με την επιφύλαξη 
διαφορετικής συμφωνίας με τον Δικαιούχο, βάσει της 
οποίας ο τελευταίος δύναται να επιδιώξει να επιτύχει ο 


ίδιος καλύτερους όρους (χρονικούς, οικονομικούς) για 
την παροχή των εν λόγω ευκολιών. 

2.2.4.0 ΟΤΕ θα μπορεί να παρέχει επίσης, μετά από σχε¬ 
τική εμπορική συμφωνία, υπηρεσίες Μετάδοσης και Σύν¬ 
δεσης (ΒαοΙΦαυΙ δθΓνίοβε), προκειμένου να διασυνδέεται 
ο εξοπλισμός του Δικαιούχου, με το δίκτυο κορμού του 
ΟΤΕ. 

Αν ο Δικαιούχος δεν επιθυμεί τη διασύνδεσή του με το δί¬ 
κτυο κορμού του ΟΤΕ, τότε ο ΟΤΕ θα οδηγεί την έξοδο των 
διατάξεων του Δικαιούχου με οπτική ίνα σε πρόσφορη θέ¬ 
ση, σε εξωτερικό φρεάτιο στο πεζοδρόμιο στην περίμετρο 
του κτιρίου, ή μέσω μισθωμένης γραμμής σε χώρο των 
εγκαταστάσεών του εκτός των κτιρίων του ΟΤΕ, εφόσον 
το επιθυμεί ο Δικαιούχος, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες του ΟΤΕ. 

2.2.5 Σημειώνεται ότι όλες οι εσωτερικές καλωδιώσεις 
θα είναι του ΟΤΕ. 

2.2.6 Επισημαίνεται ότι για όλες τις παραπάνω περιπτώ¬ 
σεις, όπου για την παροχή της υπηρεσίας, ο διαθέσιμος 
χώρος στον Κεντρικό Κατανεμητή δεν επαρκεί, θα γίνο¬ 
νται, εφόσον ο χώρος το επιτρέπει, οι σχετικές προεκτά¬ 
σεις ή συμπτύξεις. 
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2.2.7. Το κόστος που σχετίζεται με τη Φυσική Συνεγκα- 
τάσταση υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
Απόφαση ΕΕΤΤ 211/3/16-3-2001, άρθρο 4, παραγρ. 6. 

2.3. Εικονική Συνεγκατάσταση 

Στη περίπτωση της εικονικής συνεγκατάστασης ο εξο¬ 
πλισμός του Δικαιούχου τοποθετείται στο χώρο του ΟΤΕ 
από τον Δικαιούχο σε συνεργασία με τον ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ θα 
έχει την αποκλειστική ευθύνη της καλής λειτουργίας του 
εξοπλισμού του Δικαιούχου, αναλαμβάνοντας την επί¬ 
βλεψη και συντήρησή του, με επιβάρυνση του Δικαιούχου 
για το προκαλούμενο κόστος. 

Ο Δικαιούχος δεν θα έχει πρόσβαση στους χώρους αυ¬ 
τούς, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον ΟΤΕ. 

Η επιβάρυνση του Δικαιούχου για υπηρεσίες Εικονικής 
Συνεγκατάστασης υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμε¬ 
να στην Απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ. 211/3/16-3-2001, άρθρο 4, πα- 
ραγρ. 7. 

2.4. Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση 

Στην περίπτωση της απομακρυσμένης συνεγκατάστα- 
σης ο Δικαιούχος τοποθετεί τον εξοπλισμό του σε χώρο 
του, ο οποίος βρίσκεται εντός των ορίων κάλυψηςτης πε¬ 
ριοχής του αστικού κέντρου, καθώς είναι απαραίτητο να 
ελαχιστοποιηθεί το συνολικό μήκος της γραμμής. 

2.4.1. Η διασύνδεση του Ενδιάμεσου Κατανεμητή του 
Δικαιούχου, με τον Κεντρικό Κατανεμητή, ή τον Υπαίθριο 
Κατανεμητή ΟΤΕ, γίνεται μέσω πολύζευγου καλωδίου 
συγκεκριμένων προδιαγραφών που ακολουθεί ο ΟΤΕ στο 
δίκτυό του. 

2.4.2. Επισημαίνεται ότι για όλες τις παραπάνω περι¬ 
πτώσεις, όπου για την παροχή της υπηρεσίας, ο διαθέσι¬ 
μος χώρος στον Κεντρικό Κατανεμητή δεν επαρκεί, θα γί¬ 
νονται, εφόσον ο χώρος το επιτρέπει και είναι τεχνικά εφι¬ 
κτό, οι σχετικές προεκτάσεις ή συμπτύξεις, με 
επιβάρυνση του Δικαιούχου ή των Δικαιούχων που επω¬ 
φελούνται ή αναμένεται να επωφεληθούν από τις σχετι¬ 
κές ενέργειες. 

2.5. Συνδετικά καλώδια 

2.5.1 Τα Συνδετικά Καλώδια αποτελούνται από συνε- 
στραμένα ζεύγη μεταλλικών καλωδίων, μεταξύ του Κε¬ 
ντρικού ή Υπαίθριου Κατανεμητή ΟΤΕ και του Ενδιάμε¬ 
σου Κατανεμητή του Δικαιούχου. Η παροχή συνδετικών 
καλωδίων από τον ΟΤΕ περιλαμβάνει τον τερματισμό 
τους στον ενδιάμεσο κατανεμητή και τη συντήρηση τους, 
που επιβαρύνειτον Δικαιούχο. Δύναται, μετά από σχετικό 
αίτημα του Δικαιούχου, να περιλαμβάνει και τη δοκιμή 
τους. Το κόστος της δοκιμής των Συνδετικών Καλωδίων, 
(εφόσον αυτή διεξάγεται από τον ΟΤΕ), δύναται να συ- 
μπεριληφθεί στο τέλος σύνδεσης, όπως αναφέρεται στην 
Απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ. 211/3/16-3-2001, άρθρο 4, παραγρ. 9. 

2.5.2 Στην περίπτωση της φυσικής συνεγκατάστασης 
του Δικαιούχου με τον ΟΤΕ, το Συνδετικό Καλώδιο παρα¬ 
μένει στο κτίριο του ΟΤΕ (Εσωτερικό Συνδετικό Καλώ¬ 
διο). 

2.5.3. Στην περίπτωση της Απομακρυσμένης Συνεγκα- 
τάστασης το Συνδετικό Καλώδιο συνδέει τον Κύριο ή τον 
Υπαίθριο Κατανεμητή του Ο.Τ.Ε. με τον Ενδιάμεσο Κατα¬ 
νεμητή στις εγκαταστάσεις του Δικαιούχου. Γιατο σκοπό 
αυτό ο Δικαιούχος θα χρειαστεί ένα Συνδετικό Καλώδιο 
εσωτερικά του κτιρίου του ΟΤΕ (Εσωτερικό Συνδετικό 
Καλώδιο) και ένα Συνδετικό Καλώδιο έξω από το κτίριο 
του ΟΤΕ (Εξωτερικό Συνδετικό Καλώδιο). 

2.6. Εσωτερικό συνδετικό καλώδιο (Ε Σ Κ) 


2.6.1. Το ΕΣΚ θα είναι κατά προτίμηση καλώδιο των 100 
μεταλλικών ζευγών. 

2.6.2. Η δρομολόγηση του καλωδίου εντός του κτιρίου 
του ΟΤΕ είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα του ΟΤΕ. 
Τα απαιτούμενα καλώδια θα οδηγούνται στο χώρο του δι¬ 
καιούχου κατά τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο, λαμβάνο- 
ντας υπόψη τις υφιστάμενες στο Αστικό Κέντρο ΟΤΕ συν¬ 
θήκες. 

2.6.3. Στην περίπτωση φυσικής συνεγκατάστασης, το 
ΕΣΚ γεφυρώνει τον Κεντρικό Κατανεμητή ΟΤΕ, 
(ΚΚΟ/ΜϋΕ με τον Ενδιάμεσο Κατανεμητή (ΗϋΡ) του Δι¬ 
καιούχου που βρίσκεται στο χώρο συνεγκατάστασης 
εντός του Αστικού Κέντρου ΟΤΕ. 

2.6.4. Στην περίπτωση της Απομακρυσμένης Συνεγκα- 
τάστασης, το ΕΣΚ συνδέει τον ΚΚΟ ή τον Υπαίθριο Κατα¬ 
νεμητή, με το Εξωτερικό Συνδετικό Καλώδιο - ΕΞ.Σ.Κ. 

2.6.5 Ο ΟΤΕ θα έχει πρόσβαση στο χώρο συνεγκατά- 
στασης του Δικαιούχου για τις ανάγκες εγκατάστασης 
και συντήρησης των ΕΣΚ, με την επιφύλαξη του δικαιώ- 
ματοςτου Δικαιούχου να παρίσταται κατά τη διάρκεια των 
εργασιών του Ο.Τ.Ε. 

2.6.6. Ο ΟΤΕ θα παρέχει και θα συντηρεί τα ΕΣΚ σύμ¬ 
φωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστι¬ 
κά ποιότητας που εφαρμόζει για τις δικές του υπηρεσίες 
ή τις συνδεδεμένες με αυτόν εταιρίες. 

2.7. Εξωτερικό συνδετικό καλώδιο (ΕΞ.Σ.Κ.) 

2.7.1. Το ΕΞ.Σ.Κ. χρησιμοποιείται για τη γεφύρωσητου 
ΚΚΟ, ή του Υπαίθριου Κατανεμητή, με τον Ενδιάμεσο Κα¬ 
τανεμητή του Δικαιούχου, ο οποίος βρίσκεται εκτός των 
εγκαταστάσεων του Αστικού Κέντρου ΟΤΕ και μέσα στα 
όρια της περιοχής του. 

Προς τούτο το ένα άκρο του ΕΞ.Σ.Κ. συνδέεται με ΕΣΚ 
στο Αστικό Κέντρο ΟΤΕ, ή στον χώρο του Υπαίθριου Κα¬ 
τανεμητή, ενώ το άλλο άκρο τερματίζει στον Ενδιάμεσο 
Κατανεμητή στο χώρο του Δικαιούχου. 

2.7.2. Η προμήθεια και εγκατάσταση του ΕΞ.Σ.Κ. μπορεί 
να γίνει από τον ΟΤΕ, στην περίπτωση που υπάρχει δια¬ 
θέσιμη σωλήνωση, με επιβάρυνση του Δικαιούχου. Η σχε¬ 
τική επιβάρυνση προσδιορίζεται σύμφωνα μετά οριζόμε¬ 
να στην Απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ. 211/3/16-3-2001, άρθρο 4, πα¬ 
ράγραφος 9. 

Στην περίπτωση αυτή το ακριβές μήκος του ΕΞ.Σ.Κ θα 
γνωστοποιείται στον Δικαιούχο αφού ολοκληρωθεί η το¬ 
ποθέτησή του. 

2.7.3 Ο Δικαιούχος, αφού προηγηθεί συνεννόηση με 
τον ΟΤΕ, πρέπει νατού επιτρέπει την πρόσβαση στο χώ¬ 
ρο του, για τις εργασίες τερματισμού και συντήρησης των 
ΕΞ.Σ.Κ. Ο Δικαιούχος πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι συνθή¬ 
κες που επικρατούν στο χώρο που βρίσκεται ο κατανεμη¬ 
τής που θα τερματίσει το ΕΞ.Σ.Κ. είναι τέτοιες που επι¬ 
τρέπουν την απρόσκοπτη εργασία του προσωπικού του 
ΟΤΕ. 

2.7.4 Ο ΟΤΕ θα παρέχει και θα συντηρείτο ΕΞ.Σ.Κ σύμ¬ 
φωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστι¬ 
κά ποιότητας που εφαρμόζει για τις δικές του υπηρεσίες 
ή τις συνδεδεμένες με αυτόν εταιρίες. 

2.7.5 Ο ελάχιστος χρόνος ενοικίασης ΕΞ.Σ.Κ είναι 12 μή¬ 
νες. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος ζητήσει διακοπή της 
μίσθωσης πριν τη λήξη της προαναφερθείσας περιόδου, 
εξαιρουμένων των περιπτώσεων διακοπής λόγω ανωτέ- 
ρας βίας, θα επιβαρυνθεί με ποσό που αντιστοιχεί στο 
20% του τέλους χρήσης του ΕΞ.Σ.Κ για το υπόλοιπο χρο¬ 
νικό διάστημα, μέχρι τη συμπλήρωση των 12 μηνών. Για 
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τον υπολογισμό του παραπάνω ποσού δεν υπολογίζεται 
το χρονικό διάστημα, μέχρι της ολοκλήρωσης του δωδε¬ 
καμήνου, κατά το οποίο υφίσταται εναλλακτική εκμετάλ¬ 
λευση του εν λόγω ΕΞ.Σ.Κ. 

2.7.6 Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος δεν επιθυμεί η 
προμήθεια και εγκατάσταση του ΕΞ.Σ.Κ. να γίνει από τον 
ΟΤΕ, τότε θα γίνει με δική του ευθύνη. Ο ΟΤΕ στην περί¬ 
πτωση αυτή δεν φέρει ευθύνη για τον τρόπο κατασκευής 
και τερματισμού του στην πλευρά του Δικαιούχου καθώς 
και τυχόν προβλήματα λειτουργίας. 

2.7.7 Στην περίπτωση αυτή, το ΕΞ.Σ.Κ. θα φτάσει στο 
περίβολο του Αστικού Κέντρου ή τον Υπαίθριο Κατανεμη¬ 
τή ΟΤΕ με ευθύνη του Δικαιούχου, και στη συνέχεια, με 
ευθύνη του ΟΤΕ, θα συνδεθεί σε Εσωτερικό Συνδετικό 
Καλώδιο, το οποίο θα τερματίσει στον ΚΚΟ ή τον Υπαίθριο 
Κατανεμητή. 

2.7.8 Στη περίπτωση που τα δύο πιο πάνω καλώδια 
(Ε.Σ.Κ. & ΕΞ.Σ.Κ.), τοποθετούνται με ευθύνη του ΟΤΕ, αυ¬ 
τά μπορεί να αποτελούν ένα ενιαίο Συνδετικό Καλώδιο. Τ ο 
ίδιο ισχύει, ύστερα από σχετική συμφωνία και στην περί¬ 
πτωση που το ΕΞ.Σ.Κ. τοποθετείται από τον Δικαιούχο. 

3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

3.1. Τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ποιότητας της 
γραμμής καθορίζονται από την υπηρεσία που επιθυμεί ο 
νεοεισερχόμενος να δώσει. Τα εφικτά χαρακτηριστικά 
της γραμμής εξαρτώνται από τις ήδη εγκατεστημένες τε¬ 
χνολογίες στο συγκεκριμένο καλώδιο και από την ποιότη¬ 
τα του συγκεκριμένου συνεστραμμένου ζεύγους. 

Αναλυτικότερα είναι πιθανό, στην παρούσα φάση οι τε¬ 
χνολογίες που ήδη έχουν εγκατασταθεί να αποδίδουν βά¬ 
ση των προδιαγραφών των κατασκευαστών τους ενώ η 
μελλοντική εγκατάσταση εξοπλισμού ενός νεοεισερχό- 
μενου να προκαλέσει προβλήματα όχι μόνο στον νεοει- 
σερχόμενο, αλλά και στις υπηρεσίες που δίδονται από τον 
ΟΤΕ και από τους υπόλοιπους Δικαιούχους. 

3.1.1. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην εκάστοτε 
συμφωνία με τον Δικαιούχο, ο τελευταίος θα χρησιμο¬ 
ποιήσει το ζεύγος στο οποίο παρέχεται Αδεσμοποίητη 
Πρόσβαση, σύμφωνα με τους κανόνες που αφορούν την 
πιστοποίηση και την καλή λειτουργία της γραμμής. 

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να αποφεύγει τις αδικαιολό¬ 
γητες παρενοχλήσεις στις εγκαταστάσεις του Ο.Τ.Ε. και 
των άλλων Δικαιούχων. 

3.1.2 Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την αρχή της μη- 
διάκρισης, ο Ο.Τ.Ε. παρέχει στους Δικαιούχους το ίδιο 
επίπεδο ποιότητας και με τους ίδιους όρους που ισχύουν 
για τις δικές του υπηρεσίες, ή τις συνδεδεμένες με αυτόν 
εταιρίες. 

4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟ¬ 
ΠΛΙΣΜΟ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Για τη συνεγκατάσταση εξοπλισμού του Δικαιούχου 
στα Αστικά Κέντρα του ΟΤΕ, θα τηρηθούν οι ακόλουθες 
αρχές ή/και περιορισμοί: 

4.1.0 ΟΤΕ θα ενημερώνει τον Δικαιούχο για: 

• Τα χαρακτηριστικά των σημείων διεπαφής του δικτύ¬ 
ου του. 

• Κρίσιμες παραμέτρους που προκαλούν δυσλειτουρ¬ 
γία στο δίκτυο του ΟΤΕ ή/και των άλλων Δικαιούχων, κά¬ 
τω από τα οποία ο ΟΤΕ θα μπορεί να διακόψει τη παροχή 
της υπηρεσίας. 


4.2. Ο Δικαιούχος αντίστοιχα θα πρέπει να διασφαλίζει 
ότι: 

• το βάρος ανάτετραγωνικό μέτρο του εξοπλισμού που 
πρόκειται να εγκατασταθεί βρίσκεται μέσα στα επιτρεπτά 
όρια ασφάλειας του κτιρίου, όπως αυτά ορίζονται στην 
Τεχνική Μελέτη Συνεγκατάστασης που έχει εκπονηθεί για 
το συγκεκριμένο χώρο. 

• Οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές που προέρχονται 
από ηλεκτρικές συσκευές του Δικαιούχου να μην επηρε¬ 
άζουν τη λειτουργία του εξοπλισμού του ΟΤΕ. 

• Η απαιτούμενη ηλεκτρική ισχύς λειτουργίας του εξο¬ 
πλισμού που πρόκειται να εγκατασταθεί από τον δικαιού¬ 
χο να μη ξεπερνά το όριο ισχύος που μπορεί να διατεθεί 
χωρίς διακοπή λειτουργίας του εξοπλισμού του ΟΤΕ, 
όπως αυτό ορίζεται στην Τεχνική Μελέτη Συνεγκατάστα- 
σης που έχει εκπονηθεί για το συγκεκριμένο χώρο. 

4.3 Ο ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός Τερματι¬ 
κός Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από τον Δικαιούχο 
και ο οποίος εμπίπτει στις διατάξεις της Οδηγίας 
1999/5/ΕΚ πρέπει να πληροίτις διατάξεις της Οδηγίας αυ¬ 
τής. Ο Ο.Τ.Ε δύναται να ζητήσει από τον Δικαιούχο την 
επίδειξη της δήλωσης συμμόρφωσης του εν λόγω εξο¬ 
πλισμού προς την ως άνω Οδηγία. 

4.4 Ο χρησιμοποιούμενος Τερματικός Εξοπλισμός, ο 
οποίος δεν εμπίπτει στις διατάξεις της Οδηγίας 
1999/5/ΕΚ πρέπει να πληροί τα θεσπισμένα Πρότυπα και 
προδιαγραφές σε κοινοτικό επίπεδο ή ελλείψει αυτών, 
διαδοχικά κατά την ακόλουθη σειρά, τα πρότυπα ή/ και τις 
προδιαγραφές που θεσπίζονται από Ευρωπαϊκούς Οργα¬ 
νισμούς Τυποποίησης [όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Τυποποίησης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (ΕΤ5Ι), η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (ΟΕΝ), η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (ΟΕΝΕΕΕΟ)], 
τα διεθνή Π ρότυπα ή τις συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης 
Τηλεπικοινωνιών ή τα εθνικά Πρότυπα ή/ και προδιαγρα¬ 
φές. 

4.5. Ο πάσης φύσεως προς χρήση από τον Δικαιούχο 
εξοπλισμός, ο οποίος δεν εμπίπτει στις διατάξεις της 
Οδηγίας 1999/5/ΕΚ, πρέπει να συμμορφώνεται προς τις 
απαιτήσεις των σχετικών για κάθε περίπτωση Κοινοτικών 
Οδηγιών ή/ και της εναρμονισμένης προς αυτές, τυχόν 
κείμενης νομοθεσίας. 

Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να τίθενται από τον 
Ο.Τ.Ε., αδικαιολόγητοι περιορισμοί, οι οποίοι δύνανται να 
τον οδηγούν σε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης του. 

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

5.1. Στην περίπτωση φυσικής συνεγκατάστασης θα 
πρέπει να τηρούνται διαδικασίες πρόσβασης του προσω¬ 
πικού των Δικαιούχων στους χώρους συνεγκατάστασης, 
οι οποίες είναι αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ Ο.Τ.Ε και 
Δικαιούχων. 

5.2. Θα υπάρχει κατάλογος φυσικών προσώπων, εξου¬ 
σιοδοτημένων από τους Δικαιούχους για την πρόσβασή 
τους στο χώρο των εγκαταστάσεων. Ο κατάλογος αυτός 
θα γνωστοποιείται έγκαιρα στον ΟΤΕ, έτσι ώστε να ενη¬ 
μερώνει το προσωπικό ασφαλείας των κέντρων του και να 
παρέχεται η σχετική άδεια πρόσβασης του ΟΤΕ. 

5.2.1. Η υπογραφή της συμφωνίας εμπιστευτικότητας 
του Δικαιούχου με τον ΟΤΕ, δεσμεύει όλο το διαπιστευ¬ 
μένο προσωπικό του Δικαιούχου, το οποίο πραγματοποι¬ 
εί επισκέψεις στο χώρο των εγκαταστάσεων. 

5.3. Ο ΟΤΕ όπου και όταν κρίνει απαραίτητο, θα έχει τη 
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δυνατότητα να συνοδεύει το προσωπικό των Δικαιούχων 
κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στο χώρο των εγκα¬ 
ταστάσεων. 

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

6.1. Οι Δικαιούχοι πρέπει να ακολουθούν πιστά τις ήδη 
υφιστάμενες διαδικασίες ασφάλειας του εξοπλισμού και 
της προστασίας της υγείας του προσωπικού του ΟΤΕ. 

6.2. Όσον αφορά τα θέματα προστασίας της υγείας ο 
εξοπλισμός συνεγκατάστασης δεν πρέπει να επιβαρύνει 
καθ’ οποιοδήποτε τρόπο την υγεία των εργαζομένων του 
ΟΤΕ, ή του Δικαιούχου στα Αστικά Κέντρα. 

6.3. Σύμφωνα με την αρχή της μη διάκρισης και με την 
επιφύλαξη διαφορετικής συμφωνίας με τον εκάστοτε Δι¬ 
καιούχο, η οποία ορίζει ανώτερα επίπεδα παρεχόμενης 
ασφάλειας γιατο προσωπικό του Δικαιούχου, ο ΟΤΕ οφεί¬ 
λει να παρέχει στο προσωπικό του Δικαιούχου το ίδιο επί¬ 
πεδο ασφάλειας, με τους ίδιους όρους που τηρεί για τον 
εαυτό του, ή τις συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις. 

7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

7.1. Είναι απαραίτητη η προστασία των εγκαταστάσεων 
του ΟΤΕ από βλάβες που μπορεί να προκληθούν από τον 
εξοπλισμό του Δικαιούχου. 

7.2. Σε περίπτωση βλάβης στη λειτουργία του δικτύου 
του ΟΤΕ, η οποία οφείλεται αποδεδειγμένα σε υπαιτιότη¬ 
τα του Δικαιούχου, ο ΟΤΕ θα αποζημιωθεί πλήρως για τις 
δαπάνες αποκατάστασης της εν λόγω βλάβης και για κά¬ 
θε ζημιά του που θα προέρχεται από την εν λόγω βλάβη 
και θα έχει ως αποτέλεσμα την διακοπή των υπηρεσιών 
του και την πρόκληση ζημιών στις εγκαταστάσεις του 
ή/και σε τρίτους. 

7.3. Σε περίπτωση βλάβης στη λειτουργία του εξοπλι¬ 
σμού του Δικαιούχου, ή του δικτύου του ΟΤΕ η οποία επη¬ 
ρεάζει τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον Δικαιούχο, 
και η οποία οφείλεται αποδεδειγμένα σε υπαιτιότητα του 
Ο.Τ.Ε., ο Δικαιούχος θα αποζημιωθεί πλήρως (για τις δα¬ 
πάνες αποκατάστασης της εν λόγω βλάβης, εφόσον βα- 
ρύνεται με αυτές, καθώς και για κάθε ζημία που προκύ¬ 
πτει από τη διακοπή της παροχής της υπηρεσίας του, συ- 
μπεριλαμβανομένης και της πρόκλησης ζημιών στις 
εγκαταστάσεις του ή/ και σε τρίτους), με την επιφύλαξη 
όσων ορίζουν οι επιμέρους Συμφωνίες Επιπέδου Υπηρε¬ 
σιών που συνάπτονται μεταξύ ΟΤΕ και Δικαιούχων. 

7.4. Ο εξοπλισμός των Δικαιούχων δεν πρέπει να παρα¬ 
βιάζει κανένα από τους κανόνες ασφάλειας των χώρων 
ΟΤΕ (βλέπε και σχετικό παράρτημα). Οι κανόνες αυτοί 
αναφέρονται σε προστασία από: 

• Κεραυνούς 

• Πυρκαγιές 

• Υπερτάσεις 

• Σεισμούς 

• Πλημμύρες 

7.5. Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός που ζητείται να 
εγκατασταθεί, ανατρέπει την υφιστάμενη μελέτη για τα 
παραπάνω συστήματα προστασίας, το κόστος της νέας 
μελέτης θα επιβαρύνει τον Δικαιούχο ή τους Δικαιούχους 
που επωφελούνται σχετικά. 

7.6 Το κόστος της ασφάλισης για κινδύνους συμπερι- 
λαμβάνεται στο μηνιαίο μίσθωμα συνεγκατάστασης, σύμ¬ 
φωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ. 211/3/16-3- 
2001, άρθρο 4, παραγρ. 6, εδάφιο δ. 


8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΕΓΚΑ- 
ΤΑΣΤΑΣΗΣ 

8.1. Οι Δικαιούχοι ικανοποιούνται κατά σειρά προτεραι¬ 
ότητας κατάθεσης της Αίτηση Τεχνικής Μελέτης Συνε- 
γκατάστασης 11 . (ίίΓδί σοπίθ, ΐίτεΐ εοη/θά), στα πλαίσια των 
δυνατοτήτων του προς τούτου διατεθειμένου χώρου. 

8.2. Στην περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομέ¬ 
νων Δικαιούχων υπερβαίνει εξ’αρχής την δυναμικότητα 
των χώρων του Ο.Τ.Ε για Φυσική Συνεγκατάσταση, όπως 
αυτή αποτυπώθηκε στην εκπονηθείσα τεχνική μελέτη συ- 
νεγκατάστασης, ο Ο.Τ.Ε εξετάζει τη δυνατότητα επέκτα¬ 
σης του χώρου, ή τη λύση της Απομακρυσμένης Συνε- 
γκατάστασης. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση που η 
ανεπάρκεια του χώρου Φυσικής Συνεγκατάστασης προ- 
κύψει εκ των υστέρων, λόγω αύξησης της ζήτησης. 

8.3. Εάν τόσο ο διαθέσιμος χώρος όσο και οι εναλλακτι¬ 
κές λύσεις αποδεικνύονται ανεπαρκείς, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύνα- 
ται να παρέμβει, είτε αυτοδικαίως, είτε κατόπιν σχετικού 
αιτήματος Δικαιούχου, προβαίνοντας σε επιθεώρηση των 
χώρων και εξακριβώνοντας τις δυσχέρειες που προέκυ- 
ψαν, ώστε να προτείνει εν συνεχεία την κατάλληλη διαδι¬ 
κασία προκειμένου να γίνει επιλογή μεταξύ των Δικαιού¬ 
χων, ή και να προσαρμοσθούν κατάλληλα οι προσφορές 
για την ικανοποίηση του μέγιστου δυνατού αριθμού εξ αυ¬ 
τών. 

8.4. Σε κάθε περίπτωση ο Ο.Τ.Ε διαθέτει στους Δικαιού¬ 
χους ισοδύναμους χώρους Συνεγκατάστασης με εκεί¬ 
νους που παρέχει για τις δικές του υπηρεσίες ή τις συν¬ 
δεδεμένες με αυτόν εταιρίες, με τους ίδιους όρους και 
στα ίδια χρονικά πλαίσια. 

9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

9.1 Πληροφοριακά συστήματα του ΟΤΕ που σχετίζο¬ 
νται με το αντικείμενο της αποδέσμευσης του τοπικού 
βρόχου είναι το σύστημα συντήρησης του συνδρομητι¬ 
κού δικτύου και το σύστημα χρέωσης. 

9.1.1. Και τα δύο συστήματα είναι ανεξάρτητα (εΐαηά - 
δίοπε) και δεν επικοινωνούν μεταξύ τους ή με άλλα συ¬ 
στήματα. 

9.1.2. Και τα δύο βρίσκονται σε διαδικασία επανασχε- 
διασμού και υλοποίησης σε διαφορετική πλατφόρμα, με 
πιο "ανοικτή" αρχιτεκτονική 

9.2. Οποιαδήποτε αίτηση που κατατίθεται από τους Δι¬ 
καιούχους για πρόσβαση σε στοιχεία των ως άνω πληρο¬ 
φοριακών συστημάτων, θα συζητείται ξεχωριστά. 

9.3. Σε κάθε περίπτωση ο Ο.Τ.Ε θέτει στη διάθεση των 
Δικαιούχων, ισοδύναμη πρόσβαση στα πληροφοριακά 
συστήματα με εκείνη που παρέχει στις δικές του υπηρε¬ 
σίες ή τις συνδεδεμένες με αυτόν εταιρίες, με τους ίδιους 
όρους και στα ίδια χρονικά πλαίσια. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑ- 
ΤΑΣΤΑΣΗΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι διαστάσεις του διαθέσιμου χώρου για φυσική συνε- 
γκατάσταση σε ένα Αστικό Κέντρο (ΑΚ), διαφέρει ανάλο¬ 
γα με τις δυνατότητες του Α.Κ., σε διαθέσιμο χώρο. 

Ο ΟΤΕ θα επιδιώξει ο χώρος αυτός να ικανοποιεί εφ’ 
ενός, την άμεση κατά το δυνατόν πρόσβαση σ’ αυτόντου 
προσωπικού του Δικαιούχου, αφετέρου, να προσφέρει 
την απαραίτητη υποδομή για τις απαιτούμενες παροχές 
και ευκολίες. 
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Από τον διαθέσιμο χώρο του ΟΤΕ, θα διατίθεται για την 
εγκατάσταση του εξοπλισμού του Δικαιούχου, συγκεκρι¬ 
μένος τυποποιημένος χώρος δύο ικριωμάτων τοποθετη¬ 
μένα ό3θΙ< Ιο ό3θΙ< ή πολλαπλάσια αυτού, με την επιφύλα¬ 
ξη διαφορετικής συμφωνίας με τον εκάστοτε Δικαιούχο. 

2. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ 

Χωρίσματα Χώρου: 

Ο προς εγκατάσταση του εξοπλισμού του Δικαιούχου 
διαθέσιμος χώρος, που πρέπει απαραίτητα να είναι ελεύ¬ 
θερος από πιθανή άλλη χρήση, θα διαχωριστεί από τον 
υπόλοιπο χώρο, με ελαφρά χωρίσματα από διπλή πυρά- 
ντοχη γυψοσανίδα 12,5 χ2 = 25 χιλ. σε κάθε πλευρά, με 
πετροβάμβακα ενδιάμεσα πάχους 5 εκ. και βάρους 40 
Κς|/πι3, με κατάλληλο μεταλλικό σκελετό σχήματος Π 
γαλβανιζέ ανά 40 εκ. 

Το ελαφρό χώρισμα θα παρουσιάζει αντίσταση πυρο¬ 
προστασίας τουλάχιστον 60 λεπτών. 

Τα ελαφρά χωρίσματα, θα είναι από το δάπεδο του σκυ¬ 
ροδέματος μέχρι την οροφή, ώστε να είναι ο χώρος αυ¬ 
τοτελές πυροδιαμέρισμα. 

Οι τοίχοι και τα χωρίσματα βάφονται με πλαστικό. 

2.1. Δάπεδα: Θα εγκατασταθεί ψευδοπάτωμα για την 
διέλευση καλωδιώσεων, τύπου ανάλογου προς τις Τεχνι¬ 
κές Π ροδιαγραφές των δύο τύπων ψευδοπατωμάτων που 
χρησιμοποιούνται στα ψηφιακά κέντρα του Ο.Τ.Ε. 

Σε περίπτωση που δεν απαιτείται ψευδοπάτωμα, θα το¬ 
ποθετείται επί του δαπέδου, τάπητας ΙίποΙθυπι πάχους 2,5 
χιλ. με την ίδια αντιστατικότητα με αυτή του ψευδοπατώ¬ 
ματος. 

2.2. Οροφές: Στο χώρο θα τοποθετηθεί ψευδοροφή 
από πλάκες ορυκτών ινών πυράντοχες, με τυποποιημένο 
σύστημα ανάρτησης. 

Στην ψευδοροφή θα ενσωματωθούν κατάλληλα φωτι¬ 
στικά φθορισμού. 

Το καθαρό ύψος της αίθουσας, (κάτωθι ψευδοροφής), 
θα καθορισθεί μετά από διαβούλευση με τους Δικαιού¬ 
χους σε συνάρτηση προς τις διαστάσεις του χώρου. 

2.3. Θύρες: Οι θύρες προς τον υπό διαμόρφωση χώρο, 
θα είναι πυρασφαλείας 90 λεπτών με πιστοποιητικό αρ¬ 
μόδιας αρχής, σύμφωνα με τον κανονισμό πυροπροστα¬ 
σίας. 

Η πρόσβαση στο χώρο θα γίνεται με μαγνητική κάρτα 
ελέγχου. 

2.4. Κουφώματα: Αν υπάρχουν εξωτερικά κουφώματα, 
αυτά θα είναι στεγανά με διπλούς υαλοπίνακες 5-10-5 
χιλ. 

Τα παλαιά υαλοστάσια, θα αντικατασταθούν με νέα, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής μελέτης που 
θα εκπονηθεί. 

2.5. Αντισεισμική Στήριξη μηχανημάτων: Τα μηχανήμα¬ 
τα που θα τοποθετηθούν στο χώρο, θα έχουν αντισεισμι¬ 
κή προστασία (στήριξη σε οροφή και δάπεδο σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές της τεχνικής μελέτης των ικριωμάτων). 

3. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ 

Τα ικριώματα για την τοποθέτηση του εξοπλισμού του 
Δικαιούχου, θα είναι τυποποιημένα κατά ΕΤ5Ι ΕΤ3 300 
119. 

4. ΓΕΦΥΡΕΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΩΝ 

Ο προς εγκατάσταση κατανεμητής θα γεφυρωθεί με 
την οριζόντια πλευρά του κεντρικού κατανεμητή του ΟΤΕ 


(ΜΩΡ) με κατάλληλο καλώδιο της απαιτούμενης χωρητι¬ 
κότητας. 

Στην οριζόντια πλευρά του κεντρικού κατανεμητή του 
ΟΤΕ, θα μικτονομηθούν όλα τα ζευγάρια τα οποία παρα- 
χωρούνται στο Δικαιούχο μέσω της αδεσμοποίητης πρό¬ 
σβασης. Η μικτονόμηση θα γίνει με σύρμα μικτονόμησης 
(ραζίρουμ) κατάλληλου χρωματισμού ενώ οι οριολωρί- 
δες των αδεσμοποίητων ζευγών θα επισημανθούν με κα¬ 
τάλληλα βύσματα. 

5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 

Ο ΟΤΕ θα παρέχει, όπου υπάρχει επάρκεια (λαμβάνο- 
ντας υπόψη τις αναγκαίες εφεδρείες), εναλλασσόμενη 
τάση από το κύριο δίκτυο της ΔΕΗ και σε περίπτωση δια¬ 
κοπής της, μέσω Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ). 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, σχετι¬ 
κές ανάγκες σε ηλεκτρική ισχύ, όπως η επάρκεια της πα¬ 
ροχής από τη ΔΕΗ και η επάρκεια του Η/Ζ ζεύγους, προ- 
βλέπονται στην αρχική μελέτη συνεγκατάστασης και το 
σχετικό κόστος επιβαρύνει τους Δικαιούχους σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΕΕΤΤ 211/3/16-3-2001, 
άρθρο 4, παραγρ. 6, εδάφια α και β. 

Η δυνατότητα παροχής αδιάλειπτης τάσης μέσω συ¬ 
στήματος υΡ3, θα είναι δυνατή μόνο στα Α.Κ. όπου υπάρ¬ 
χει επάρκεια αδιάλειπτης ισχύος, το κόστος της οποίας 
θα επιβαρύνει τον Δικαιούχο. 

Ο ΟΤΕ δεν προτίθεται κατ’ αρχήν να διαθέσει σύστημα 
τροφοδοσίας ΩΟ. Σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί θα εξε¬ 
ταστεί κατά περίπτωση, λαμβανομένης υπόψη της δυνα¬ 
τότητας διάθεσης. Το κόστος παροχής θα βαρύνει τον Δι¬ 
καιούχο. 

Η συγκρότηση του ηλεκτρικού πίνακα, θα είναι ανάλογη 
προς τις απαιτήσεις των φορτίων. 

Στο χώρο θα προβλεφθεί ειδική μπάρα γείωσης που θα 
συνδεθεί με το σύστημα γείωσης του κτιρίου. 

6. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Ο προς εγκατάσταση εξοπλισμός κλιματισμού είναι 
αντίστοιχος εκείνου που παρέχεται για τα ψηφιακά κέ¬ 
ντρα του ΟΤΕ (Συστήματα ’ακριβούς’ ή ’κλειστού’ ελέγ¬ 
χου, 3 θ 1 ροίηΐ: θερμοκρασία 24?0, υγρασία 45%). 

Εναλλακτικά μετά από σχετικό αίτημα του Δικαιούχου 
και σχετική συμφωνία με τον Ο.Τ.Ε. μπορούν να χρησιμο¬ 
ποιηθούν κοινά συστήματα κλιματισμού. Στη περίπτωση 
αυτή ο ΟΤΕ δεν ευθύνεται σε περίπτωση βλάβης στη λει¬ 
τουργία του εξοπλισμού του Δικαιούχου που οφείλεται σε 
διακοπή λειτουργίας ή βλάβης των εγκατεστημένων από 
τον ΟΤΕ κλιματιστικών. 

7. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

Ο ΟΤΕ προτίθεται στον προς διάθεση χώρο, να εγκατα- 
στήσει ανεξάρτητο σύστημα πυρανίχνευσης, του οποίου 
η σηματοδοσία θα οδηγείται σε κεντρική κονσόλα του κτι¬ 
ρίου ή όπου αλλού ζητηθεί μέσω του συστήματος διαχεί¬ 
ρισης. 

8. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 

Στο χώρο προβλέπεται να υπάρχουν φορητοί πυροσβε¬ 
στήρες 

9. ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Η μέση ένταση φωτός στο χώρο, θα είναι αντίστοιχη με 
αυτήν των ψηφιακών κέντρων του ΟΤΕ (περίπου 300 Ι_υχ 
στο πάτωμα). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥ¬ 
ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Σήμερα στην Αθήνα, την του έτους με¬ 

ταξύ αφενός του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛ¬ 
ΛΑΔΟΣ Α.Ε. και υπό τον διακριτικό τίτλο ΌΤΕ Α.Ε.” που 
εδρεύει στην Αθήνα ( Κηφισίας 99 - Μαρούσι, 15124) και 
εκπροσωπείται νόμιμα για την παρούσα σύμβαση από τον 

. που υπογράφει τη σύμβαση αυτή 

και θα αναφέρεται για συντομία στο εξής ΌΤΕ" και αφε¬ 
τέρου της εταιρίας υπό την επωνυμία . που 

εδρεύει επί της οδού., και εκπροσωπείται νό¬ 

μιμα για την παρούσα σύμβαση από τον κ. 

. που υπογράφει την σύμβαση 

αυτή και θα αναφέρεται στο εξής για συντομία "ΕΤΑΙ¬ 
ΡΕΙΑ", συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα 
εξής: 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει ήδη εκφράσει ενδιαφέρον για τη σύ¬ 
ναψη συμφωνίας Αποδεσμοποίητης Πρόσβασης στο Το¬ 
πικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) του δικτύου ΟΤΕ, ενώ εκκρεμείη υπο¬ 
γραφή όλων των κύριων και παρεπόμενων συμβάσεων 
που θα ρυθμίσουν και θα διέπουντους όρους και τις προ¬ 
ϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας. 

Κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων αμφό- 
τερες οι εταιρίες "ΟΤΕ" και "."προτίθενται να γνω¬ 

στοποιήσουν η μία προς την άλλη ορισμένες εμπιστευτι- 
κές και απόρρητες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση 
της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας που σχετίζε¬ 
ται με την επικείμενη συνεργασία τους. 

Στα πλαίσια των ανωτέρω, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπόσχεται καιεγ- 
γυάται ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας της με 
τον ΟΤΕ, δεν θα κοινοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο και 
δεν θα χρησιμοποιήσει καθ’ οποιοδήποτε τρόπο προς 
όφελος της ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό πέραν της 
υλοποίησης της συμφωνίας ΑΠΤΒ, μυστικά ή πληροφο¬ 
ρίες που αφορούν την οργάνωση του δικτύου, τις τοπο¬ 
θεσίες των κεντρικών κατανεμητών και την γεωγραφική 
τους κάλυψη, την λειτουργία, τις υπηρεσίες, ταπροϊόντα, 
τα πνευματικά ή οιασδήποτε άλλης φύσεως δικαιώματα 
και την πελατεία του ΟΤΕ. 

Ο ΟΤΕ υπόσχεται και εγγυάται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια 
της συνεργασίας του με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δεν θα κοινοποιή¬ 
σει σε οποιονδήποτε τρίτο και δεν θα χρησιμοποιήσει 
καθ’ οποιοδήποτε τρόπο προς όφελος του ή για οποιο- 
δήποτε άλλο σκοπό πέραν της υλοποίησης της συμφω¬ 
νίας ΑΠΤΒ, μυστικά ή πληροφορίες που αφορούν την ορ¬ 
γάνωση, την λειτουργία, τις υπηρεσίες, τα προϊόντα, τα 
πνευματικά ή οιασδήποτε άλλης φύσεως δικαιώματα και 
την πελατεία της. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη υπόσχονται και εγγυώνται ότι 
θα λάβουν κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να δια¬ 
σφαλιστεί η τήρηση της ως άνω δέσμευσης, όχι μόνο από 
τους άμεσα εμπλεκόμενους υπαλλήλους του, αλλά και 
από κάθε τυχόν εξωτερικό συνεργάτη ή οποιοδήποτε άλ¬ 
λο πρόσωπο δρα για λογαριασμό τους προς το σκοπό 
υλοποίησης της συμφωνίας. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχθηκαν επίσης ρητά ότι, 
εξαίρεση στην ως άνω ρήτρα εμπιστευτικότητας μπορεί 
να αποτελέσει μόνο η περίπτωση κατά την οποία, οποια¬ 
δήποτε στοιχείο ή πληροφορία, ως ανωτέρω κοινοποιη¬ 
θεί προς τρίτους μετά από έγγραφη συναίνεση του αντι¬ 
συμβαλλόμενου. 

Σε περίπτωση που κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη 


παραβιάσει την ως άνω συνομολογηθείσα υποχρέωση 
προστασίαςτης εμπιστευτικότητας, είτε από αμέλεια είτε 
από δόλο, θα ευθύνεται έναντι του αντισυμβαλλόμενου 
για κάθε τυχόν ζημία που αυτός ήθελε υποστεί συνέπεια 
της ως άνω παραβίασης. 

Οι εταιρίες αναγνωρίζουν ότι η γνωστοποίηση εμπι- 
στευτικών πληροφοριών μεταξύ τους, δεν συνιστά πρό¬ 
ταση συνεργασίας της μίας προς την άλλη ούτε καθιστά 
βάση οιασδήποτε άλλης συμφωνίας μεταξύ των μερών. 
Τα μέρη συμφωνούν ότι εκτός από την περίπτωση που θα 
υπογράφει οριστική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ 
τους, κανένα μέρος δεν αναλαμβάνει με την παρούσα 
οποιαδήποτε υποχρέωση για κάθε είδους μελλοντική συ¬ 
νεργασία. 

Στην περίπτωση που η συνεργασία μεταξύ των συμ- 
βαλλομένων μερών δεν προχωρήσει, τα συμβαλλόμενα 
μέρη οφείλουν να παύσουν άμεσα οιαδήποτε χρήση των 
εμπιστευτικών πληροφοριών, οι οποίες έχουν περιέλθει 
εν γνώσει τους σχετικά και να επιστρέψουν ή να κατα¬ 
στρέψουν όλες τις παραπάνω πληροφορίες, συμπερι¬ 
λαμβανομένων των αντιγράφων ή άλλων εγγράφων και 
στοιχείων που εμπεριέχουν ή ενσωματώνουν αυτές τις 
εμπιστευτικές πληροφορίες. 

Το παρόν συμφωνητικό διέπεται, κατά την ερμηνεία και 
εκτέλεση αυτού, από τους Ελληνικούς Νόμους, αρμόδια 
δε για την επίλυση οιαδήποτε διαφοράς ορίζονται τα Δι¬ 
καστήρια των Αθηνών. 

Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα 
και έκαστος των αντισυμβαλλομένων έλαβε από ένα. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 


Για τον ΟΤΕ Για την Εταιρεία 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓ¬ 
ΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ Ο ΟΤΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ 

Μετρήσεις ελέγχου γραμμής (έλεγχο γης, ένωσης, 
επαφής, διακοπής) 

1. Μέτρηση αντίστασης μόνωσης μεταξύ α-γης, β-γης 
και μεταξύ α-β (έως 10ΜΩ) 

2. Μέτρηση χωρητικότητας μεταξύ α-γης, β-γης και με¬ 
ταξύ α-β (έως 5 μΡ) 

3. Αποστολή κουδουνισμών στον συνδρομητή 

Μετρήσεις ευθειών άαΐα (μετρήσεις μεταξύ δύο σημεί¬ 
ων με στάθμη εκπομπής 0 άόπι) 

1. Συνολική απώλεια (ονΘΓαΙΙ Ιοεε) για συχνότητες από 
0,3-3 ΚΗΖ 

2. Παραμόρφωση καθυστέρησης ομάδας (ρι-ουρ άθΙαγ 
άίεΐοάίοη) για συχνότητες 0,3-3Κύζ 

3. Χαρακτηριστική αντίσταση στους 1000 Ηζ 

4. Απόσβεση παραδιαφωνίας (πθχΙ) με αντίσταση τερ¬ 
ματισμού 600Ω και στους 1000 Ηζ 

5. Κρουστικό θόρυβο με στάθμη εκπομπής 0 άό για εν¬ 
σύρματες ευθείες, 8,7άό για παλαιές στάθμες, 4άόι· για 
νέες στάθμες Φ/Σ και για ΡΟΜ, για την Μ-1020πΐ3χ18 
κρούσεις σε 15 ηηίη 

6. Ψοφομετρικό θόρυβο με στάθμη εκπομπής όπως 
στην προηγούμενη παράγραφο, για την Μ-1020 στάθμη 
θορύβου -52άόπιορ 
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Αναλογικές μετρήσεις για 2 Μόρε Ι5ΩΝ-ΡΒΑ, ΗΟΟΜ 
μέσω ΗϋδΙ 

1. Στάθμης σε συχνότητες 200 Ηζ έως 150 ΚΗζ έλεγχος 
εκπομπής - λήψης με βρόχο στον πελάτη ή στον κεντρικό 
κατανεμητή ή από άκρο σε άκρο 

2. Θορύβου σε 1020 ΗΖ 

3. Κρουστικού θορύβου 

4. Παραδιαφωνίας μικρότερο του -60άό 

Αναλογικές μετρήσεις για 2 Μ όρε (μέσω Ι_ΤΕ) 

1. Απόσβεση στους 1,024 ΜΗΖ 

2. Παραδιαφωνίας μικρότερο του -60άό 

Ο ΟΤΕ όταν απαιτηθεί αναλαμβάνει τη διεξαγωγή και 
άλλων μετρήσεων στις γραμμές 2 Μόρε, όπως μετρήσεις 
ΒΕΒ (ΒίΙ θιύογ Γ3ί6) και μετρήσεις συγχρονισμού. 


Οι παραπάνω μετρήσεις πραγματοποιούνται μετά από 
αίτηση του Δικαιούχου και με επιβάρυνσή του. 

Πρόσθετες μετρήσεις που τυχόν θα ζητηθούν μπορούν 
να πραγματοποιηθούν με επιβάρυνση του Δικαιούχου, 
εφόσον όμως ο ΟΤΕ διαθέτει τα κατάλληλα όργανα για 
την πραγματοποίησή τους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ/ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΩΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑ¬ 
ΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ 

2. ΑΙΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

3. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ 
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δτε _ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 


ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΠΛΗΡΩΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ 


ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 

ΟΔΟΣ: 

ΑΡ1ΘΜ.: Τ.Κ.: 

ΠΕΡΙΟΧΗ: 

ΝΟΜΟΣ: 

Α.Φ.Μ.: 

Δ.Ο.Υ: 

ΟΝΟΜ/ΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ : 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΑΙΟΥ 


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΘΕΣΗ: 

ΤΗΛΕΦ.: 

ΡΑΧ: ■" 

ΗηΐΒΐΙ: 

ΟΔΟΣ: 

ΑΡΙΘΜ.: Τ.Κ.: 

ΠΕΡΙΟΧΗ: 

ΝΟΜΟΣ: 


ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ; 

ΝΑΙ: 


ΟΧΙ: 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΟΤΕ : 


Α/Α 

ΟΝΟΜΑ ΑΚ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Γ ΝΟΜΟΣ 


















































ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 


ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΠΔΑ 
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9Ι§ _ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 


ΑΙΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 


ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 

ΟΔΟΣ: 

ΑΡΙΘΜ.: Τ.Κ.: 

ΠΕΡΙΟΧΗ: 

ΝΟΜΟΣ: 

Α.Φ.Μ.: 

ΔΟ.Υ: 

υΐΊυινι/ιζΝ ν ΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ : "- 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΑΙΟΥ 


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΘΕΣΗ: 

ΤΗΛΕΦ.: 

ΡΑΧ: " -- 

1ΜΠΒ11: ---- 

ΟΔΟΣ: 

ΑΡΙΘΜ.: τ.Κ.: 

ΠΕΡΙΟΧΗ: 

ΝΟΜΟΣ: 


ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡ( 

) ΟΤΕ --— 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ 

0Δ °Σ ΑΡΙΘΜ.: 

Τ.Κ.: 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΝΟΜΟΣ 



ΕΑΝ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤθ' ΥΠΟΨΗ ΑΚ ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ, ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ 
Σ ΥΝ ΕΓΚ ΑΤΑΣΤ ΑΣΗ? 


ΝΑΙ 


ΌΧΙ 


1. ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 


Α. Φυσικές, ηλεκτρικές και περιβαντολογικές απαιτήσεις χώρου συνεγκατάστασης 
Α1, Ποσότητα, τύπος και χαρακτηριστικά ικριωμάτων και εξοπλισμού: 


(Παρακαλώ συμπληρώστε τη συνημμένη | 
ΑΙ) 


Α2. Περιγραφή των υπηρεσιών που θα προσφερθούν * 

Α3. Μέγιστο συνολικό φορτίο ΑΟ που απαιτείται (σε Κ\Υ) 

Α4, Μέγιστη απώλεια θερμικής ενέργειας "ΙιεπΙ όίδείροΐίοη" (σε ΚλΥ) 

Α5. Μέγιστη/ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία δωματίου 0° 

Α6. Μέγιστη/ελάχιστη σχετική υγρασία 
Συμπληρώνεται προαιρετικά 


Μέγιστη 

Μέγιστη 


Ελάχιστη 


] Ελάχιστη 
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Β. Χρήση Δικτύου Κορμού ΟΤΕ 
Σύνδεση ΑΤΜ 


ΝΑΙ/ΟΧΙ 


Πλήθος συστημάτων 


Ψηφιακά κυκλώματα 


Ε1/34Μί>ϊί5/.ΜύίΙε 



ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΣ 
ΤΟΥ ΚΌΜΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΣΑΣ I ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 


Γ. Ενέργεια 


1 1. Αριθμός μπριζών (230ν ας) για την εξυπηρέτηση φορητού εξοπλισμού 
ελέγχου και διάγνωσης 

Γ2. Επιθυμείτε την παροχή ΕΓΡ8; 

Γ3. Επιθυμείτε όυοΕ-ιιρ ενέργεια; 

Εάν δεν υπάρχει περίσσεια δυναμικότητα ενέργειας από τις ήδη 
εγκατεστημένες γεννήτριες του ΟΤΕ, προτίθεστε να αναλάβετε τα έξοδα 
αναβάθμισής τους; 


Δ. Πρόσβαση 

Δ1. Αριθμός κλειδιών ή καρτών πρόσβασης συστήματος Αοοβεε ΟοπΙγο1? 



2. ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 


Α. Διεύθυνση όπο 

υ βρίσκεται εγκατεστημένος ο ενδιάμεσος καταμενητής 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ 

ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜ.: 

Τ.Κ.: 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΜΟΣ 

ΟΡΟΦΟΣ/ΑΡ. ΔΩΜΑΤΙΟΥ 


Β. Εξωτερικά συνδετικά καλώδια. 

Β1· Παροχή εξωτερικών συνδετικών καλωδίων από τον ΟΤΕ; 

Β2. Χαρακτηριστικά εξωτερικού συνδετικού καλωδίου: ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (ηυη) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΕΥΓΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 




ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑ ΥΠ0ΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΠΔΑ 












ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 



ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΟΤε _ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 


ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ 


ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 

ΟΔΟΣ: 

ΑΡΙΘΜ.: Τ.Κ.: 

ΠΕΡΙΟΧΉ: 

ΝΟΜΟΣ: 

Α.Φ.Μ.: 

Δ.Ο.Υ: 

ΟΝΟΜΏΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ 


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΘΕΣΗ: 

ΤΗΛΕΦ.: 

ΡΑΧ: 

Εητιίΐ: 

ΟΔΟΣ: 

ΑΡΙΘΜ.: 

Τ.Κ.: 

ΠΕΡΙΟΧΗ: 

ΝΟΜΟΣ: 



Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 


ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΔΩΘΕ10 ΤΟΠΙΚΟΣ ΒΡΟΧΟΣ' 

Τ.ΑΧ. Δ/ΝΣΗ 

ΟΔΟΣ 

ΑΡΙΘΜ.: 

Τ.Κ.: 


ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΝΟΜΟΣ 

ΜΟΡΦΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΨΗ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΤΕ: 


(ΦΥΣΙΚΗ/ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ/ΕΙΚΟΝΙΚΗ) 



ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΑΟΛΙΟΝ^ 


Β. ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΊΈΛΙΚΟΥ' ΧΡΗΣΤΗ 


| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ *: 

ΟΔΟΣ: 

ΑΡΙΘΜ.: |Τ.Κ: 

ΠΕΡΙΟΧΗ: 

ΝΟΜΟΣ: 

ΑΡΙΘΜΟΣ Α1ΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΒΡΟΧΩΝ: 


ΕΑΝ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟΝ 
ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ *: 

*Συμπληρώνεται Προαιρετικά 

Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ 

Γ 



ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ: 


[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: 


ΟΔΟΣ: 


ΠΕΡΙΟΧΉ: 


ΑΡΙΘΜ.: 


ΝΟΜΟΣ: 


Τ.Κ.: 






ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 


Ο υπογραφών.δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι εξουσιοδοτώ την 

εταιρεία.νόμιμα εκπροσωπούμενη όπως προβεί για λογαριασμό μου σε όλες τις 

δέουσες ενέργειες, προκειμένου να μεταφερθεί η χρήση του συνεστραμένου ζεύγους μεταλλικών καλωδίων 
μέσω του οποίου λαμβάνω από τον ΟΤΕ την υπηρεσία φωνητικής τηλεφωνικής με αριθμό σύνδεσης 
., στην εταιρία. 


Δηλώνω επίσης ότι είμαι γνώστης ότι η παρούσα εξουσιοδότηση ισοδυναμεί με διακοπή του συμβολαίου μου 
με τον ΟΤΕ για την παροχή της υπηρεσία της φωνητικής τηλεφωνίας που παρέχεται μέσω του εν λόγω 
καλωδίου. 


Δηλώνω τέλος ότι αναλαμβάνω την υποχρέωση να εξοφλήσω τον εκκαθαριστικό λογαριασμό που θα εκδοθεί 
για την εν λόγω τηλεφωνική σύνδεση μου και ο οποίος θα περιλαμβάνει τυχόν ανεξόφλητες προηγούμενες 
οφειλές και τα διάφορα τέλη (πάγια, χρήσης διαφόρων άλλων υπηρεσιών) μέχρι την ημερομηνία που 
πραγματοποιήθηκε η διακοπή της υπόψη σύνδεσης. 

Επίσης αναλαμβάνω την υποχρέωση να επιστρέφω στον ΟΤΕ τις οποιαδήποτε τερματικές διατάξεις 
κυριότητας του ΟΤΕ που εγκατέστησε στο χώρο μου για την υποστήριξη της παροχής της υπηρεσίας. 


./ . / 


Ο δηλών 


ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 


ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΤΙΜΕΣ / ΤΡΟΠΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001 


Οι παρακάτω τιμές είναι ενδεικτικές για το Δικαιοό/ο και δεσιιευτικές για τον ΟΤΕ 


Η αποδοχή των τιμών αυτών δεν περιορίζει με κανένα τρόπο τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ του ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ έναντι του 
ΟΤΕ, από την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. 


ΕΦ’ ΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ 
ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ 
ΚΑΛΩΔΙΟΥ 

42.042 ΔΡΧ 
(123,381 ΕΥΡΩ) 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ Τ.Β. 

3.913 ΔΡΧ 
(11,483 ΕΥΡΩ) 

ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ Τ.Β. 

14.500 ΔΡΧ 
(42,553 ΕΥΡΩ) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

(ΒΑΟΚΗΑυΕ) 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ Ή 

ΟΠΟΙΟΥ ΑΛΛΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ 
ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
(ΜΕΛΕΤΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 
ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, κλπ.) 

ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ 

ΚΑΙ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΡΧΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΑΡΘΡΟ 4 Παρ.6 α, β. 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΧΩΡΟΥ 
ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΡΧΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 4 Παρ.όγ. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΑ 
ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 
ΔΕΗ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ 

ΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣΤΡΕΦΗΣ. 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ 

ΤΥΧΟΝ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΚΑΙ 
ΚΟΣΤΟΣΤΡΕΦΗΣ. 


Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 18 Μαΐου 2001 

Ο Πρόεδρος 
ΕΜΜ. Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙΕΧ 22321 1 ΥΡΕΤ ΘΡ * ΡΑΧ 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ηΐΐρ: νννννν.θΐ. 0 Γ 
β-ΓηειΜ: ννθβιτΐ35ΐθΓ @ θί.ςτ 


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Σολωμού 51 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 
Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 

5225 761 - 5230 841 
5225 713 - 5249 547 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης 

Τ.Κ. 185 31 

(031)423 956 

4135 228 

Πώληση Φ.Ε.Κ. 

5239 762 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 

(061) 638 109 -110 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 

5248 141 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 

(0651) 87215 

Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 

5248 188 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 

(0531) 22 858 

Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 

Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και 

5248 785 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 

ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 

(041) 597449 
(0661) 89 127/89 120 

αποστολή Φ.Ε.Κ. 

5248 320 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 
ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 

Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη 

(081) 396 223 

(0251) 46 888/47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 24 σελίδες 300 δρχ. (0,88 θιιιό) 

• Για τα ΦΕΚ από 24 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (δσέλιδου ή μέρους αυτού) προσαυξάνεται κατά 100 δρχ. 
ανά δσέλιδο ή μέρος αυτού. 


Σε μορφή Οϋ: 



Τεύχος 

ΔΡΧ. 

ευπο 

Α' 

60.000 

176,08 

Β' 

70.000 

205,43 

Δ' 

50.000 

146,74 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. (μηνιαίο) 

20.000 

58,69 

Α', Β', Δ' (τριμηνιαίο) 

30.000 

88,04 


Η τιμή των ΟΩδ παρελθόντων ετών προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 βυΐΌ) ανά έτος παλαιότητας. 
Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 50 δρχ. (0,15 βυτο) ανά σελίδα 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή Από το ΙηΙειτιβί 

Τεύχος Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. εσόδου Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. εσόδου 

2531_υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512_2531_υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512 



δρχ- 

θυτο 

δρχ- 

ΘυΐΌ 

δρχ- 

ευΐΌ 

δρχ- 

θυΐΌ 

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.τ.λ.) 

70.000 

205,43 

3.500 

10,27 

60.000 

176,08 

3.000 

8,80 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.τ.λ.) 

100.000 

293,47 

5.000 

14,67 

70.000 

205,43 

3.500 

10,27 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων) 

20.000 

58,69 

1.000 

2,93 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

- 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.τ.λ.) 

100.000 

293,47 

5.000 

14,67 

50.000 

146,74 

2.500 

7,34 

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

50.000 

146,74 

2.500 

7,34 

30.000 

88,04 

1.500 

4,40 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

20.000 

58,69 

1.000 

2,93 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

- 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεωνΔΕΠ κ.τ.λ.) 

10.000 

29,35 

500 

1,47 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

- 

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

20.000 

58,69 

1.000 

2,93 

10.000 

29,35 

500 

1,47 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

- 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε. Π. 

30.000 

88,04 

1.500 

4,40 

10.000 

29,35 

500 

1,47 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

700.000 

2.054,29 

35.000 

102,71 

200.000 

586,94 

10.000 

29,35 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

70.000 

205,43 

3.500 

10,27 

30.000 

88,04 

1.500 

4,40 


Το κόστος για την ηλεκτρονική μορφή πρόσβασης σε προηγούμενα έτη προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 θυΐΌ) ανά έτος παλαιότητας. 


* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φρο¬ 
ντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηΐΘίτίθΙ, με την καταβολή των αντί¬ 
στοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. 

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


























